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11. SINIF GEOMETRİ 


Konu Kavrama Serisi 


İÇİNDEKİLER 


1. ÜNİTE: DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 

TEST ADEDİ 

SAYFA 

1. DÖRTGENLER 

2 Test 

8-11 

2. YAMUK 

7 Test 

12-25 

YAZILIYA HAZIRLIK TESTLERİ 

2 Test 

26-29 

YAZILI DENEMELERİ 

2 Yazılı 

30-31 

3. PARALELKENAR 

6 Test 

32-43 

4. DİKDÖRTGEN 

6 Test 

44-55 

5. EŞKENAR DÖRTGEN 

2 Test 

56-59 

6. KARE 

6 Test 

60-71 

7. DELTOİD 

2 Test 

72-75 

8. ÇOKGENLER 

13 Test 

76-101 

9. DÖNÜŞÜMLERLE GEOMETRİ 

3 Test 

102-107 

YAZILIYA HAZIRLIK TESTLERİ 

5 Test 

108-117 

YAZILI DENEMELERİ 

4 Yazılı 

118-121 

2.ÜNİTE: ÇEMBER 

TEST ADEDİ 

SAYFA 

1. ÇEMBERDE AÇI 

7 Test 

124-137 

2. ÇEMBERDE UZUNLUK 

8 Test 

138-153 

3. DAİREDE ALAN 

5 Test 

154-163 

4. GEOMETRİK YER 

1 Test 

164-165 

5. ANALİTİK DÜZLEMDE ÇEMBER VE DAİRE 

6 Test 

166-177 

YAZILIYA HAZIRLIK TESTLERİ 

5 Test 

178-187 

YAZILI DENEMELERİ 

2 Yazılı 

188-189 



eğiştim vayıeBars 




11. SINIF GEOMETRİ 


Konu Kavrama Serisi 


İÇİNDEKİLER 


3. ÜNİTE: KONİKLER 

TEST ADEDİ 

SAYFA 

1. PARABOL 

2 Test 

192-195 

2. ELİPS 

2 Test 

196-199 

3. HİPERBOL 

3 Test 

200-205 

YAZILIYA HAZIRLIK TESTLERİ 

3 Test 

206-211 

YAZILI DENEMELERİ 

2 Yazılı 

212-213 

YAZILI DENEMELERİ CEVAPLARI 


214 



11. SINIF GEOMETRİ 


Konu Kavrama Serisi 



1. ÜNİTE 



DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 


1. DÖRTGENLER 

2 Test 

2. YAMUK 

7 Test 

YAZILIYA HAZIRLIK TESTLERİ 

2 Test 

YAZILI DENEMELERİ 

2 Yazılı 

3. PARALELKENAR 

6 Test 

4. DİKDÖRTGEN 

6 Test 

5. EŞKENAR DÖRTGEN 

2 Test 

6. KARE 

6 Test 

7. DELTOİD 

2 Test 

8. ÇOKGENLER 

13 Test 

9. DÖNÜŞÜMLERLE GEOMETRİ 

5 Test 

YAZILIYA HAZIRLIK TESTLERİ 

YAZILI DENEMELERİ 

4 Yazılı 


«- 



EgâtiBraı y ay affiBas-s <■ 



Epatiıraı yayaımiarB 



DUKIGENLEK 


TEST/1 


3 . 




m(ABC)=86°, m(DCB)=60°, m(BAD)=110° 
m(EDC)=2m(ADE)-13° olduğuna göre, 
m(ADE) kaç derecedir? 


A) 65 


B) 55 


C) 49 


D) 45 


E) 39 



ABCD dörtgen, [BE] açıortay, m(BAD)=84° 
m(ADC)=44°, m(BCD)=102° olduğuna göre, 
m(BED) kaç derecedir? 

A) 128 B) 130 C) 146 D) 167 E) 170 

Konu Kavrama Serisi 


5 . [AE] açıortay 
m(AEB)=50° 
m(CBE)=25° 
m(BCD)=100° 
m(ÂDC)=70“ 
olduğuna göre, 
m(ÂBE) 
kaç derecedir? 


6 . 



A) 47,5 B) 75 


C) 95 D) 100 


E) 110 


7 . 



1 BE | = | BC | , m(BAD)=100°, m(ADC)=70° 
m(BEC)=68°, m(ECD)=35° olduğuna göre, 
m(ABE) kaç derecedir? 

A) 35 B) 43 C) 44 D) 50 


E) 68 



[BE] ve [CE] açıortay, m(BAD)=90°, m(ADC)=50° 

olduğuna göre, m(BEC) kaç derecedir? 

A) 70 B) 65 C) 60 D) 55 E) 50 



[AF ve [CE] açıortay, m(ABC)=130°, m(ADC)=40° 
olduğuna göre, m(AEC) kaç derecedir? 

A) 120 B) 125 C) 130 D) 135 E) 140 

11. SINIF GEOMETRİ SORU BANKASI 


DÖRTGENLER 


TEST/1 


9 . 



[AC]X[BD], |AB| 2 +|CD| 2 =84 cm 2 olduğuna göre, 
[AD| 2 + 1 BC | 2 toplamı kaç cm 2 dir? 

İ 


A) 100 B) 96 C) 84 D) 80 


E) 72 


10 . 



[AC]±[BD], [AB [ =3 cm, |BC|=5cm, |DC|=9cm 

olduğuna göre, | AD | kaç cm dir? 

A) 6>/2 B) JĞ5 C) V56 D) 4^3 E) -Jm 


11 . 



[AC]_L[BD], |AB| 2 +|DC| 2 =61 cm 2 , |BC| = |AD|+1 

olduğuna göre, | BC [ kaç cm dir? 


A) 8 


B) 7 


C) 6 


D) 5 


E) 4 


12 . 



ABCD dörtgen, |AE| = |BE|, |AF| = |DF|, |EF|=4cm 

olduğuna göre, |BD| kaç cm dir? 


A) 8 


B) 10 


C) 12 


D) 14 


E) 15 


13 . 


14 . 



ABCD dörtgen, E, F, G, K üzerinde bulundukları 
kenarların orta noktaları, |EF|=(x+2) cm 
|KG|=(2x-3) cm olduğuna göre, j KG j kaç cm dir? 
A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 E) 3 



ABCD dörtgen, E, F, G üzerinde bulundukları 
kenarların orta noktaları, | EF | =7 cm, | FG | =6 cm 

olduğuna göre, dörtgenin köşegenlerinin 
uzunlukları toplamı kaç cm dir? 

A) 19 B) 20 C) 24 D) 26 E) 30 


15 . 



[AC]o[BD]={E}, m(AED)=45°, |AE|=3V2 cm 

| ED | =7 cm olduğuna göre, | AD | kaç cm dir? 

A) 10 B) 8 C) 7 D) 6 E) 5 


16. m(BAD)=60° 
m(AİC)=150° 

[ AB | = | AD j = 5 cm 
| BC | =3 cm 

olduğuna göre, 

| DC j kaç cm dir? 



A) 8 B) 6^2 C) 4^3 


D) 6 


E) 


1-C 2-E 3-E 4-D 5-C 6-B 7-A 8-D 9-C 10-B 11-C 12-A 13-A 14-D 15-E 16-E 
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11. SINIF GEOMETRİ SORU BANKASI 







ımvıur\ 




IEST/1 







YAMUK 


TEST/ 2 



YAMUK 


TEST/ 2 




i rtmur\ 


1 ES I / ö 









TEST I 4 


A D 


A D 



ABCD ikizkenar yamuk, m(BCD)=50° olduğuna göre, 
m(BAD) kaç derecedir? 



ABCD ikizkenar yamuk, |AC|=12cm 

olduğuna göre, |BD| kaç cm dir? 


A) 100 B) 1 10 C) 120 D) 125 E) 130 


A) 17 B) 15 C) 13 D) 12 


A D 



ABCD ikizkenar yamuk, m(ABC)=x, m(ADC)=2x+30° 

olduğuna göre, m(BAD) kaç derecedir? 

A) 135 B) 130 C) 125 D) 120 E) 115 



ABCD ikizkenar yamuk, |ED|=xcm, |BE|=(2x+1) cm 
|EC| =(3x-2) cm olduğuna göre, |AC| + |BD| 
toplamı kaç cm dir? 

A) 20 B) 18 C) 16 D) 15 E) 14 


A X+ J°°D 


A D 



ABCD ikizkenar yamuk, m(DAC)=x+10° 
m(DBC)=2x-20° olduğuna göre, 
m(BEC) kaç derecedir? 

A) 90 B) 95 C) 100 D) 105 



ABCD ikizkenar yamuk, [AC]n[BDJ={E} 

| BC | ==3 1 AD | , |AE| =x cm, |BE|=2x+4cm 

olduğuna göre, |BE| + |EC| toplamı kaç cm dir? 

A) 20 B) 21 C) 24 D) 25 E) 27 


4. ABCD ikizkenar 
yamuk 
[AC] _L[BD] 

olduğuna göre, 

m(ACB) 

kaç derecedir? 

A) 30 B) 35 



8. ABCD ikizkenar 
yamuk 
[AE] _L [BC] 

| AD | =6 cm 
] EC |=11 cm 
olduğuna göre, 

1 BE | kaç cm dir? 


A 6 D 



C) 37 D) 42 
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11. SINIF GEOMETRİ SORU BANKASI 




YAMUK 


TfcST/ö 



YAMUK 


TEST/ 5 








YAMUK 


TEST/ 7 


2 . 


3 . 



ABCD yamuk, | DE | = | EC | , Alan(ABE) = 1 4 cm 2 
olduğuna göre, Alan(ABCD) kaç cm 2 dir? 

A) 20 B) 24 C) 28 D) 32 E) 36 



ABCD yamuk, [AB]±[AE], |DE| = |EC|, |AB|=7cm 
| AE | =6 cm olduğuna göre, Alan(ABCD) 
kaç cm 2 dir? 

A) 21 B) 28 C) 36 D) 42 E) 48 

ABCD yamuk 
[DF]±[EC] 
l AE | = | BE | 

|DF|=5 cm 
|EC|=12 cm 
olduğuna göre, 

Alan (ABCD) 
kaç cm 2 dir? 

A) 72 B) 65 C) 60 D) 54 E) 50 

ABCD yamuk 

iti(ÂSe) =60° 

I DE | = i EC | 

| AB 1 . 1 BE| =24 cm 2 

olduğuna göre, 

Alan(ABCD) 
kaç cm 2 dir? 

A)6^3 B)-\2^3 C)18V3 D) 24^3 E) 30*j3 





6 . 


7 . 


A E D 



B F C 

ABCD yamuk, Alan(ABFE)=Alan(DEFC) 

|AE j + |BF| =15 cm olduğuna göre, |ED| + |FC| 
toplamı kaç cm dir? 

A) 30 B) 25 C) 20 D) 15 E) y 


A 5 D 



B 7 E 8 C 

ABCD yamuk, |AD|=5cm, |BE|=7 cm, |EC|=8cm 
Alan (DEC) =32 cm 2 olduğuna göre, Alan(ABCD) 
kaç cm 2 dir? 

A) 68 B) 70 C) 72 D) 76 E) 80 


A 6 D 



B 10 E 14 C 

ABCD yamuk, |AB| = |AE|=13 cm, |AD|=6cm 
| BE [ =1 0 cm, | EC | =1 4 cm olduğuna göre, 
Alan(ABCD) kaç cm 2 dir? 

A) 180 B) 175 C) 170 D) 165 E) 160 


ABCD dik yamuk 
m(AED) =m(CBE) 
| AE I =7 cm 
] BE j =1 0 cm 

olduğuna göre, 
Alan(ABE) 
kaç cm 2 dir? 



A) 42 B) 35 C) 32 D) 30 E) 28 


Konu Kavrama Serisi 


24 


11. SINIF GEOMETRİ SORU BANKASI 


YAMUK 


TEST/ 7 



A 5 D 


ABCD yamuk, [EF] orta taban B, K, D doğrusal 
Alan(EBK)=4 cm 2 , Aian(DKF)=9 cm 2 

olduğuna göre, Alan(ABCD) kaç cm 2 dir? 



ABCD yamuk, |AB|=15cm, |AD|=5 cm 
| DC | =20 cm, | BC | =30 cm olduğuna göre, 
Alan(ABCD) kaç cm 2 dir? 

A) 210 B) 205 C) 200 D) 195 E) 190 



ABCD yamuk, 


I adi [BC I I FG I 


, Alan(EFG)=4 cm 2 


olduğuna göre, Alan(ABCD) kaç cm 2 dir? 

A) 27 B) 25 C) 24 D) 21 


1 4. ABCD yamuk 

[AE] ve [BE] açıortay 
Alan(ABCD)=54 cm 2 

olduğuna göre, 
Alan(ABE) 
kaç cm 2 dir? 



1 1 . ABCD yamuk 
i AE | = I BE | 

| BC | =5 1 AD | 
Alan(AED)=3 cm 2 e/ 

olduğuna göre, / 
Alan(ABCD) / 
kaç cm 2 dir? B 


A 3 D 



D) 42 E) 45 


ABCD dik yamuk, [AC]_L[BD], | AD | =3 cm 
| BC |=12 cm olduğuna göre, Alan(ABCD) 
kaç cm 2 dir? 



ABCD yamuk, [AD]//[EF]//[BC], [DG] 1 [EF] 

I DF | = I FC | =5 cm, |DG|=3cm, |EG|=8cm 

olduğuna göre, Alan(ABCD) kaç cm 2 dir? 


1 6. ABCD dik yamuk 
[BE]_L[AE] 
m(ABE) = m(EBC) 
] AB | =8 cm 
[ DC [ =6 cm 
olduğuna göre, 
Alan(ABE) 
kaç cm 2 dir? 

A) 20 B) 18 



C) 16 D) 14 E) 12 


-İ'C 2 ~ D 3 ' C 4-6 5 - p 6 - E 7 - A 8-B 9-D 10-E 11-A 12-C 13-A 14-E 15-B 16-E 


Konu Kayrama Serisi 


11. SINIF GEOMETRİ SORU BANKASI 



YAZILIYA HAZIRLIK TESTLERİ 


TEST/1 




YAZILIYA HAZIRLIK TESTLERİ 


TEST/1 



F 4 E 


ABCD yamuk, [AF] ve [DE] açıortay, j AB | =9 cm 
| FE | =4 cm, | DC | =7 cm olduğuna göre, 

|BC| kaç cm dir? 

A) 26 B) 24 C) 22 D) 20 E) 18 


13 . ABCD yamuk 

[AE] ve [BE] açıortay 
[AD] // [BC] 

[AD | =5 cm 
J BC |=17 cm 
olduğuna göre, 
j AB [ kaç cm dir? 


A) 12 B) 18 C) 20 


A 5 D 



D) 22 E) 24 



ABCD dik yamuk, m (ABC) =30°, |DC|=4 cm 

olduğuna göre, |AB| kaç cm dir? 

A) 8 B) 7 C) 6 D) 5 E) 4 


1 1 . ABCD dörtgen 
K ve G üzerinde 
bulundukları 
kenarların orta 
noktaları 
|AE|=2|ED| 
|CF|=2|DF| 

[ EF | =8 cm 
olduğuna göre, 

| KG | kaç cm dir? 




[AC]_L[BD], |AB| =7 cm, |AD|=9cm, |DC|=8cm 

olduğuna göre, |BC| kaç cm dir? 

A) 572 B)473 C) 6 D) 735 E) 4-72 


15. Köşegenlerinden birisinin alt taban ile 30° lik açı 
yaptığı bir ikizkenar yamuğun köşegenlerinden 
birisinin uzunluğu 12 cm olduğuna göre, yamuğun 
yüksekliği kaç cm dir? 

A) 373 B) 6 C)672 D) 8 E) 12 


A) 16 B) 14 


C) 12 D) 10 E) 8 


12 . ABCD dik yamuk 
[AC] _L [BD] 

| DC | —6 cm 
| BC | =9 cm 

olduğuna göre, 

| AD i kaç cm dir? 



16 . ABCD yamuk 
[AD] // [EF] // [BC] 

I AE| 3 
|BE| 5 

| DC | =24 cm 

olduğuna göre, 
i FC | kaç cm dir? 



A) 3 B) 4 


D) 6 E) 7 


A) 6 B) 10 C) 12 D) 15 E) 20 


l-D 2-E 3-B 4-E 5-A 6-D 7-A 8-E 9-D 10-A 11-C 12-B 13-D 14-E 15-B 16-D 
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11. SINIF GEOMETRİ SORU BANKASI 




YAZILIYA HAZIRLIK TESTLERİ 


TEST/ 2 


ABCD dik yamuk 
[AE] açıortay 
| AB | =21 cm 
| AD |=36 cm 
| DC | =6 cm 

olduğuna göre, 

I BE | 

oranı kaçtır? 



■ 



ABCD yamuk, |AD|=7cm, |AB|=8cm, |DC|=12cm 
| BC |=17 cm, m(DEC)=m(ÂBC)+m(EDC) 

olduğuna göre, |EC| kaç cm dir? 



[AE], [BE], [CF] ve [DF] açıortay, m(CFD) = B5 

olduğuna göre, m(AEB) kaç derecedir? 

A) 75 B) 80 C) 85 D) 90 



ABCD dik yamuk, [AC]_L[BD], |AD|=n/ 5 cm 
|BC|=4>/5 cm olduğuna göre, |BD| kaç cm dir? 

A) 3 B) 4 C) 5 D) 6 E) 7 


1 1 . ABCD dik yamuk 
[ED] _L[EC] 
|EC|=2|ED| 
|AD|=3%/2 cm 

olduğuna göre, 

| BE| kaç cm dir? 



15 . [AB]±[BC] 
m(ADC) = 120° 

|AD| = |DC|=4 cm 
| AB | =3 cm 

olduğuna göre, 

| BC | kaç cm dir? 



A) 3>/2 B) 9 C) 6V2 


A) 4 V 2 B)j39 C)2^TİQ D)4V3 E) 5^2 


12 . [AF] ve [DF] açıortay 
m(AFD)=70° 
m(BCE)=120° 

olduğuna göre, 
m(CBG) kaç 
derecedir? 



1 6. ABCD yamuk A 

[AD] // [BC] 

[DE] _L[DC] 

|AE| = | BE | ^ 

|AD|=5cm r 

| DC| =12 cm 

| BC |=15 cm 

olduğuna göre, | DEJ kaç cm dir? 


A 5 D 



10-E 11-C 12-C 13-D 14-C 15-B 16-Bİ 
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11. SINIF GEOMETRİ SORU BANKASI 




YrtZlU UfcJNfciVI Kİ FBI 


1. [AC]±[BD] 

| AB | =3 cm 

| AD |=5 cm x 

| CD | = 5%/2 cm B \~ 

olduğuna göre, 

|BC| kaç cm dir? 


2. ABCD yamuk 
[ACJ ve [BD] 
köşegen 

[AD] // [EF] // [BC] 


YAZHJ/2 


3/Z 



^\5 

DV 

3 

c 

■» 

J 



olduğuna göre, LJ oranı kaçtır? 



ABCD yamuk, m(ABC)=45°, m(BCD)=30° 

| DC | =8 cm olduğuna göre, |AB| kaç cm dir? 


7. ABCD dik yamuk 
m (ABC) =45° 

[AD | =2 cm 
|DC|=7 cm 

olduğuna göre, 

| BC | kaç cm dir? 


A 2 D 




ABCD dik yamuk, [DE] ve [CE] açıortay, [AD]//[FE] 
| FE | =3 cm, | DC | = 1 2 cm olduğuna göre, 

| AD | + 1 BC | toplamı kaç cm dir? 



ABCD ikizkenar yamuk, [BD] açıortay, [BD]_L[DC] 
| AB | = | DC | =6 cm olduğuna göre, 

I BD | kaç cm dir? 


A 2 

Yeo° 



B ' _ C 

ABCD yamuk, m(BÂb)=60°, m(BCD)=30° 

I AD | =2 cm, |DC|=3>/3 cm olduğuna göre, 

| BC | kaç cm dir? 



B 3 E 


ABCD ikizkenar yamuk, [AE] _L [BC] 

| AB ] = | DC | =6 cm, |BE|=3 cm, |AD|=5cm 

olduğuna göre, |AC| kaç cm dir? 


ABCD yamuk 

[AB]X[AE] 

|DE|=|EC| 

I AD|= VTÖ cm 
| AE| =4 cm 
|BC |=3VTÖ cm 
olduğuna göre, ^ 
| AB J kaç cm dir? 




B 12 C 

ABCD ikizkenar yamuk, [BD]_L[DC], |AD|=4cm 
| BC |=12 cm olduğuna göre, [BD] kaç cm dir? 


Konu Kavrama Serisi 


11. SINIF GEOMETRİ SORU BANKASI 






rrırim-iLJLJ\ızj.Mrtr\ 


I E31 / Z 























PARALELKENAR 


2 . 


3 . 


4 . 


TEST/ 6 


i. 



ABCD paralelkenar, m(ACB)=30°, m(ADC)=60° 
|AC|=W3 cm olduğuna göre, Alan(ABCD) 
kaç cm 2 dir? 


A)12n/3 B)15V3 C)16V3 D) 18^3 E)20^3~ 



ABCD paralelkenar, [AB]±[AK], [EF]1[BC] 


| AB | —1 2 cm, J AD | =15 cm olduğuna göre, 

I EF I , , 

j — — L oranı kaçtır? 

I AK I 


A)- 


B)- 


C) 


□) 


E) 



ABCD paralelkenar, [AC]n[BE]={F} 
Alan(ABF)=7 cm 2 olduğuna göre, Alan(EFC) 
kaç cm 2 dir? 


A) 


11 


B) 6 


C) 


13 


D) 7 


E) 8 



ABCD paralelkenar, [EC]n[BF]={K} 

Alan(BKC)=15 cm 2 olduğuna göre, taralı bölgelerin 
alanları toplamı kaç cm 2 dir? 


A) 12 


B) 13 


C) 14 


D) 15 


E) 16 


Konu Kavrama Serisi 


42 


6 . 


8 . 



ABCD paralelkenar, [AF]n[BD]={E}, |BF| = |FC| 
Alan(BEF)=4 cm 2 olduğuna göre, Alan(ABE) 
kaç cm 2 dir? 


A) 10 


B) 8 


C) 7 


D) 6 


E) 4 



ABCD paralelkenar, [AF]n[BD]={E}, |BF| = |FC| 
Alan(BEF)=6 cm 2 olduğuna göre, Alan(AED) 
kaç cm 2 dir? 


A) 24 


B) 20 


C) 18 


D) 15 


E) 12 



ABCD paralelkenar, [AF]n[BD]={E}, |DF|=2|FC| 
Alan(DEF)=4 cm 2 olduğuna göre, Alan(BEFC) 
kaç cm 2 dir? 


A) 9 


B) 10 


C) 11 


D) 12 


E) 13 



ABCD paralelkenar, [BD] köşegen, [AE]n[AF]={A} 
Alan(ABK)=9 cm 2 , |BE| = |EC|, |CF| = |FD| 

olduğuna göre, Alan(DFL) kaç cm 2 dir? 


A) 10 B) 9 C) 6 D)- E) - 

2 2 


11. SINIF GEOMETRİ SORU BANKASI 


PARALELKENAR 


TEST/ 6 


9 . 



ABCD paralelkenar, [AF]n[BE]={K}_ |DE| = |EC| 
| BF J =4 1 FC | , Alan(BKF)=3 cm 2 olduğuna göre, 
Alan(ABK) kaç cm 2 dir? 


15 


A)y B) 7 C)f D) 6 E)f 


10 . 



ABCD paralelkenar, |AE| = |BF|, Alan(ABCD)=38 cm 2 
olduğuna göre, Alan(AECF) kaç cm 2 dir? 


A) 15 B) 16 C) 17 D) 18 E) 19 


11 . 



ABCD paralelkenar, [BD] köşegen, CEF eşkenar üçgen 
| BD [ =3 1 EF | , [BE| + |FD|=12cm olduğuna göre, 
taralı bölgelerin alanları toplamı kaç cm 2 dir? 


A) 12^3 B)15V3 C)18V3 D)21>/3 E)24%/ÖT 


12 . 



B 2 E 8 C 

ABCD paralelkenar, [AC]±[DC], [AE]±[BC] 
| BE| =2 cm, |EC|=8cm olduğuna göre, 
Alan(ABCD) kaç cm 2 dir? 


A) 40 


B) 42 


C) 45 


D) 48 


E) 50 


G 


13 . 


16 . 



ABCD paralelkenar, [AC]n[BD]={E}, m(DEC)=60° 
|AC|=4^cm, [ BD | =3-^6^ cm olduğuna göre, 
Alan(ABCD) kaç cm 2 dir? 


A) 8^6 B)9V6 C)10V6 D) 1276 E)15>/6 


14 . 



ABCD paralelkenar, [AE] ve [BE] açıortay, [EF]_L[AB] 
| EF ] =3 cm, | BC | =8 cm olduğuna göre, 
Alan(ABCD) kaç cm 2 dir? 


A) 40 


B) 42 


C) 45 


D) 48 


E) 50 


15 . 



ABCD paralelkenar, [AD] 3 eşit, [BC] 4 eşit parçaya 
ayrılıyor. 


Buna göre, taralı bölgenin alanının ABCD paralelke- 
narının alanına kaçtır? 


A) 


1 


B) 


24 


C) 


24 


D) 


1 


E) 


24 


A E 


F D 



ABCD paralelkenar, [BF]o[EC]={K} 

|AE| + |DF| = ]EF|, Alan(EKF)=6 cm 2 

olduğuna göre, Alan(BKC) kaç cm 2 dir? 


A) 15 


B) 18 


C) 20 


D) 21 


E) 24 


1-C 2-E 3-D 4-D 5-B 6-A 7-C 8-D 9-A 10-E 11-C 12-A 13-B 14-D 15-B 16-E 




ti PU.nr /ır/Mirrnı P/\nn ı 






















DİKDÖRTGEN 


TEST/ 2 










































* 


umuUKIUEIN 


TEST/ 4 


ABCD dikdörtgen 
| AD | =7 em 
| DC | =4 em 

olduğuna göre, 
Alan(ABCD) 
kaç cm 2 dir? 


A) 32 


B) 30 



2 . ABCD dikdörtgen 
| DC | —4 cm 
Alan(ABCD)=26 cm 2 

olduğuna göre, 

| BC | kaç cm dir? 


A) 8 


B) 


15 




ABCD ve EFGK dikdörtgenlerinin alanları S, ve S 2 dir. 

| DC | = | FG | , | AB | =4 cm, |AD|=7cm, |KG|=10cm 

olduğuna göre, S 1 +S 2 toplamı kaç cm 2 dir? 

A) 68 B) 65 C) 64 D) 60 E) 56 


ABCD dikdörtgen a 
|AD|=( x+3) cm 
| DC | =(x— 2) cm 
Alan(ABCD)=50 cm 2 

olduğuna göre, 
x kaçtır? 


x+3 



X— 2 


DİKDÖRTGEN 


9 . Uzun kenarı kısa kenarının 2 katından 3 fazla olan 
dikdörtgenin alanı 90 cm 2 olduğuna göre, çevresi 
kaç cm dir? 


A) 32 


B) 36 


1 0. ABCD dikdörtgen 
I DE | = | EC | 

| AB | =4 cm 
| AE |=2%/TÖ cm 

olduğuna göre, 
Alan(ABCD) 
kaç cm 2 dir? 


A) 24 


B) 27 


C) 38 


D) 40 


C) 30 D) 32 


E) 42 



E) 36 


13 . ABCD dikdörtgen 
[AD |=12 cm 
| DC | =7 cm 

olduğuna göre, 
taralı bölgelerin 
alanları toplamı 
kaç cm 2 dir? 


A) 40 


B) 42 


14 . ABCD dikdörtgen 
| BF | = | FC | =4 cm 
| DE | =2 cm 
|EC|=3 cm 

olduğuna göre, 
taralı bölgenin 
alanı kaç cm 2 dir? 


A) 25 


B) 24 


C) 45 


C) 23 


TEST/4 


12 



D) 21 


D) 48 E) 50 



E) 20 


ABCD dikdörtgen 
| AD 1 =2 J AB | —3 
| DC | =7 cm 
olduğuna göre, 
Alan(ABCD) 
kaç cm 2 dir? 


A) 84 


B) 77 



4 . Uzun kenarı kısa kenarının 2 katı olan bir dikdört- 
genin çevresi 36 cm olduğuna göre, alanı kaç cm 2 
dir? 


A) 60 


B) 63 


C) 65 


D) 70 


E) 72 
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A) 6 


B)ü 

2 


C) 7 


7 . ABCD dikdörtgen a 
m (ABD) =60° 

[ BD | =8 cm 

olduğuna göre, 
Alan(ABCD) 
kaç cm 2 dir? 


50 


■»? 


E) 8 



A) 10^ B) 12^3 C) 15 >/3 D) 16^3 E) 20 a/3 


ABCD dikdörtgen 
m(BFE)=135° 

1 EF | =6 cm 
| AD | =9 cm 

olduğuna göre, 
Alan(ABCD) 
kaç cm 2 dir? 



A) 24a/2 B) 27 a/2 C) 30 a/2 D) 32 a/2 E) 36^2 


11. SINIF GEOMETRİ SORU BANKASI 


1 1 . ABCD dikdörtgen 
|BC| = |DC| +2 
| ED | =2 cm 
Alan(AEB)=8 cm 2 

olduğuna göre, 
Alan(ABCD) 
kaç cm 2 dir? 


A) 36 


B) 32 


1 2. ABCD dikdörtgen 


C) 30 


A 2 E 


E 2 D 



D) 28 E) 24 



15 . ABCD dikdörtgen 
[AE] -L [BD] 
|AE|=3 cm 
| BD | =7 cm 

olduğuna göre, 
Alan(ABCD) 
kaç cm 2 dir? 


A) 21 


B) 28 


16 . ABCD dikdörtgen 
[BE]J.[AC] 

[ AE | =2 cm 
|EC|=7 cm 

olduğuna göre, 
Alan(ABCD) 
kaç cm 2 dir? 



C) 36 D) 42 


E) 45 



A) 25 

B) 28 C) 30 D) 32 

E) 35 | 

A) 9a/14 

B) 7a/14 

C) 9 a/7 

D) 8 a/7 E)6a/F4 

1-C 2-D 

3-B 4-E 5-A 6-C 7-D 

8-B 9-E 

10-A 11-E 

12-C 

13-B 

14-B 15-A 16-A 


Konu Kavrama Serisi 


51 


11. SINIF GEOMETRİ SORU BANKASI 
















DIMJUKlljfciN 




IILOI / u 





umuun x ua^ 


IEC51 / O 























ıcor/o 
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İCOI /i 


9 . ABCD eşkenar a q 

dörtgen / ./J 

m(CBD)=30° / / 

|BD|=6/3cm / / 

olduğuna göre, / s' / 

Alan(ABCD) A-ş JjT / 

kaç cm 2 dir? B C 

A) 15-73 B)16/3 C)18/İ3 D)20/3 E)2l/3 


1 0. ABCD eşkenar . „ /- 

A 6/2 D 

dörtgen /Q 

[BD] köşegen / s' / 

[AE] J_ [AD] / / 

I ED [ =3 1 BE | //E / 

|AE |=2/2 cm / 

B O 

| AD |=6/2 cm 

olduğuna göre, Alan(ABCD) kaç cm 2 dir? 

A) 25 B) 27 C) 30 D) 32 E) 36 


1 3. ABCD eşkenar 
dörtgen 

[AE] n[BD] = {F} 

I be i =4 1 EC 1 

Alan(BEF)=16 cm 2 

olduğuna göre, ^ 
Alan(ABF) ’ B 

kaç cm 2 dir? 



E C 


A) 18 B) 20 C) 21 D) 24 E) 25 


14 . ABCD eşkenar 
dörtgen 

[AE]n[BD] = {F> 

I EC | =2 1 DE | 
Alan(DEF)=4 cm 2 

olduğuna göre, 
Alan(ABF) | 

kaç cm 2 dir? 


A) 9 B) 16 C) 24 




ABCD eşkenar dörtgen, [AF]J_[BC], |AF|=7cm 
| DE |=8 cm olduğuna göre, Alan(AED) 
kaç cm 2 dir? 

A) 25 B) 28 C) 30 D) 32 E) 36 


15 . ABCD eşkenar A D 

dörtgen y/J 

[BD] köşegen / 3 / 2 / / 

m(BAF)=m(FAD) / I / 

| AF |=3/2 cm I s' / / 

|ED |=2/2 cm jy 

olduğuna göre, B C 

Alan(DEC) kaç cm 2 dir? 

A) 6 B) 8 C) 9 D) 10 E) 12 




ABCD eşkenar dörtgen, E köşegenlerin kesim noktası 
| BE | =6 cm, | EC | =3 cm olduğuna göre, 

Alan (ABCD) kaç cm 2 dir? 

A) 45 B) 42 C) 40 D) 38 E) 36 

1-B 2-D 3-C 4-B 5-A 6-E 7-B 8- A 9-C 
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ABCD eşkenar dörtgen, [BD] köşegen, m(BAE)=30° 
[ED|=4|BE|, |AE| =4 cm, |AB|=6cm 

olduğuna göre, Alan(BCD) kaç cm 2 dir? 

A) 24 B) 27 C) 30 D) 32 E) 36 

10-D 11-B 12-E 13-B 14-D 15-A 16-C 

11. SINIF GEOMETRİ SORU BANKASI 




9. Bir kenarı 6 cm olan karenin çevresi kaç cm dir? 

A) 18 B) 20 C) 24 D) 30 E) 36 


1 0. ABCD kare 

|D ( C| + |BC|=15 cm 

olduğuna göre, 
|AB| kaç cm dir? 


1 1 . ABCD kare 

|BC|=(2x-5) cm 
|DC|=(x+3) cm 

olduğuna göre, 
x kaçtır? 



A) 12 B) 10 C) 9,5 


D) 8 E) 7,5 



TEST / 1 


D 


1 3. ABCD kare 

|EC| = | BE| +1 
| DC | =7 cm 

olduğuna göre, 
|AE| kaç cm dir? 


B E C 

A) 3-J~5 B) 5 n/2 C) 2 n/13 D) n/58 E) n/65 



14. ABCD kare 
|AE| = |FC| +1 
I BF | =6 cm 

olduğuna göre, 
|BE| kaç cm dir? 



A) 4 B) 5 


B 6 F C 
C) 6 D) 7 E) 8 


A) 11 B) 10 


15. Köşegen uzunluğu 2 cm olan karenin bir kenarının 
uzunluğu kaç cm dir? 


A) 1 B) n/2 C) n/3 D) 2 E) 2 n/2 


1 2. ABCD kare 
| ED | — 1 cm 
| BF| —3 cm 
[ DC | =7 cm 

olduğuna göre, 

|AE| + |AF| 
toplamı kaç cm dir? 



1 6. ABCD karesinin 
çevresi 1 6 cm 

olduğuna göre, 

| BD | kaç cm dir? 



A)4n/2 B) 6 C) 7 n/2 D) 8 E) 8 n/2 


1-E 2-E 3-A 4-B 5-D 6-E 7-A 8-D 9-C 10-E 11-D 12-C 13-D 14-B 15-B 16-A 
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fiHKE. 


TEST/ 3 


ABCD kare 
[AE]1[BD] 

| AE | =3 cm 

olduğuna göre, 

| BD | kaç cm dir? 


A) 3V2 B) 5 C) 3^3 D) 4%/2 E) 6 



5. ABCD kare 
| AB |=4 cm 
|BE|=VÎ7 cm 

olduğuna göre, 

| AE | kaç cm dir? 



A) 6 B) V33 C) 4%/2 D) 2 -Jî E) 5 


ABCD kare 
| BD | = | DE | 

olduğuna göre, 

m(ÂED) 

kaç derecedir? 





Kenarları 1 m olan kare şeklindeki bir zemini 1 saat- 
te fayansla döşeyebilen bir usta, aynı hızla çalışa- 
rak, bir kenarı 4 m olan kare şeklindeki bir zemini 
kaç saatte fayansla döşeyebilir? 


A) 15, B) 20 


C) 22,5 


2. ABCD kare 



[EF]±[BD] 

| BE |=| EC | = 2V2 cm 

olduğuna göre, 

|DF| kaç cm dir? 


B 2 V 2 E 2/2 C 

A) 5 B) 6 C) 5%[2 D) 8 E) 6 -Jz 


ABCD kare 
[BD] köşegen 
| BE | =3 cm 
| DE | =1 cm 

olduğuna göre, 
|AE| kaç cm dir? 


A) JÎ3 B) 2^3 C) 2V2 D) -J5 E) 2 



10. ABCD kare 
m(BAE)=35° 

| AE|= V2 |DC| 

olduğuna göre, 

m(AİC) 

kaç derecedir? 


A) 90 B) 85 



C) 80 D) 75 E) 70 


14. ABCD kare 
[BE] _L [EF] 

[DF] _L [EF] 

| BE |=3 cm 
[ DF [ =5 cm 
olduğuna göre, 
|EF| kaç cm dir? 


A) 8^2 B) 8 C)6j2 D) 7 E) 5^2 



ABCD kare 
[AE] _L [BD] 

1 AF I = | FE | 

| BD | =4 cm 

olduğuna göre, 
|DF| kaç cm dir? 


A) y[5 B) V6 C) 2 V 2 



E) 2^3 


7. ABCD kare 
[AE] ± [BD] 

I BF I = | FE I 
| AE | =4 cm 

olduğuna göre, 

| FC | kaç cm dir? 


A) 2^5 B)2V6 C) 5 D) 2^7 E) 4^2 



1 1 . ABCD kare 
| AE| =3 1 CE| 

| BE |=7V5 cm 

olduğuna göre, 

| AB | kaç cm dir? 


15. A 




A) 7 B) 8 C) 7 42 D) §42 E) 14 


B C F 

ABCD ve CDEF kare, |FG|=1 cm, |BF|=8cm 

olduğuna göre, |AG| kaç cm dir? 

A) 4l8 B)6j2 C) 2yf\7 D)2j\5 E)2j\4 


4. ABCD kare 
[DE]X[AF] 
m(BAF)=60° 

| EF | =2 cm 

olduğuna göre, 
j AE | kaç cm dir? 


A) 8 B) 4-/Ü C) 6 D) 4 42 E) 4 
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8. ABCD kare 
[BD] köşegen 
m(ECD)=15° 

| EC | =4 cm 

olduğuna göre, 
|BC| kaç cm dir? 


A)V3Ğ B)2V7 C) 5 D) 2^ E) 2^5 



12. ABCD ve BEFG kare 
|DF|=5\/2 cm 
| AF |=V34 cm 

olduğuna göre, 
ABCD karesinin 
çevresi kaç cm dir? 



1 6. ABCD kare 
[PF] 1 
| DB | 4 

|AE| =2 cm 
|DE|=6 cm 
olduğuna göre, 

] EF | kaç cm dir? 


A 2 E 



A) 40 B) 36 C) 32 D) 28 E) 24 | A) 4^2 B) V26 C) 5 D) 2-İ5 E) 3^2 

1-E 2-B 3-A 4-C Ü 640 7-A 840 SE 1043 11-C 12-C İSB M43 İSA 1640İ 


11. SINIF GEOMETRİ SORU BANKASI 
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11. SINIF GEOMETRİ SORU BANKASI 

















nmı: ~ 

1 . ABCD kare A 6 D 

| AD | =6 cm 

olduğuna göre, 

Alan(ABCD) 
kaç cm 2 dir? 


B C 

A) 28 B) 32 C) 36 D) 40 E) 42 


5. ABCD kare 

| AB | =2 1 AD 1 —9 

olduğuna göre, 
Alan (ABCD) 
kaç cm 2 dir? 


A) 49 B) 60 


1D317H 

A D 


B C 

C) 64 D) 72 E) 81 


nnnc 

9. ABCD kare 
m(ABE) = 60° 

| BE |=4 cm 

olduğuna göre, 
Alan (ABCD) 
kaç cm 2 dir? 

A) 27 B) 24 

İ 


A D 



1E5T/4 


13. 


ABCD ve EFGK kare 
| AB | =7 cm 
1 EF | =3 cm 

olduğuna göre, 
iki karenin arasında 
kalan taralı bölgenin 
alanı kaç cm 2 dir? 

A) 45 B) 42 



2 . 


6 . 


Çevresi 4>/2 cm olan karenin alanı kaç cm 2 dir? 


A) 2 B) 4 


C) 6 


D) 8 E) 10 


ABCD kare 
|DC| =(x+5) cm 
|BC|=(2x-4) cm 

olduğuna göre, 
Alan(ABCD) 
kaç cm 2 dir? 


A) 81 B) 108 


A D 


x+5 


B 2x-4 C 

C) 130 D) 142 E) 196 


3. Alanı 49 cm 2 olan karenin çevresi kaç cm dir? 


7. Köşegen uzunluğu 6 cm olan karenin alanı kaç cm 2 
dir? 

A) 30 B) 24 C) 20 D) 18 E) 16 


A) 24 B) 28 C) 32 D) 36 E) 40 


4. Kenar uzunlukları 2^3 cm ve 3%/2 cm olan iki ka- 
renin alanları toplamı kaç cm 2 dir? 

A) 40 B) 36 C) 32 D) 30 E) 28 


8 . ABCD kare 
| AE | =5 cm 
| BE |=3 cm 

olduğuna göre, 
Alan(ABCD) 
kaç cm 2 dir? 


A) 16 B) 20 


A D 
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10 . 


11 . 


ABCD kare 
m(BİF) = 135° 

| BE | =1 cm 
| EF 1=3^2 cm 

olduğuna göre, 
Alan(ABCD) 
kaç cm 2 dir? 

A) 12 B) 15 


A D 



C) 16 D) 18 E) 20 



ABCD kare, m(BED) =60°, |DE|=4cm 

olduğuna göre, Alan(ABCD) kaç cm 2 dir? 


14. ABCD kare 
[AC] köşegen 
[FE]İ_[DC] 

| DE | =2 cm 
|FC 1=3^2 cm 
olduğuna göre, 
Alan(ABCD) 
kaç cm 2 dir? 

A) 18 B) 20 

15. ABCD kare 
[DE] _L[EC] 

| DE |=4 cm 
| EC | =5 cm 

olduğuna göre, 
Alan(ABCD) 
kaç cm 2 dir? 

A) 45 B) 41 


A D 



C) 24 D) 25 E) 27 


A D 



A) 15 B) 12 C)10 D) 9 E) 8 


12. ABCD kare 
[AE]X[BD] 

| AE 1 = 2^3 cm 

olduğuna göre, 
A!an(ABCD) 
kaç cm 2 dir? 

A) 36 B) 32 



C) 30 D) 27 E) 24 


16. a D 



ABCD kare, [DE]_L[EC], |DE|=acm, |EC|=bcm 
a 2 +b 2 =84 cm 2 olduğuna göre, Alan(ABCD) 
kaç cm 2 dir? 

A) 84 B) 76 C) 62 D) 52 E) 42 


| 1-C 2-A 3-B 4-D 5-E 6-E 7-D 8-A 9-E 10-C 11-B 12-E 13-C 14-D 15 -B 16-A 
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ııniib 


X LD1 / O 


1 . ABCD kare 
|BE| =10 cm 
| DE | =2 cm 

olduğuna göre, 
Alan(BCDE) 
kaç cm 2 dir? 


A) 48 B) 46 


2 . ABCD kare 
I DE | = | EC| 

[ AE| = 2a/TÖ cm 

olduğuna göre, 
A!an(ABCE) 
kaç cm 2 dir? 


A) 20 B) 22 


3 . ABCD kare 
| AE | =4 cm 
| BF | =5 cm 
1 BE | =6 cm 

olduğuna göre, 
taralı bölgenin 
alanı kaç cm 2 dir? 

A) 50 B) 55 


4 . ABCD kare 
| DE | =6 cm 
| EC | =2 cm 

olduğuna göre, 
Alan(ABE) 
kaç cm 2 dir? 


A) 30 B) 32 



ABCD ve CEFG kare 
|BG|=4 cm 
| GC 1 =3 cm 

olduğuna göre, 
taralı bölgenin 
alanı kaç cm 2 dir? 



A) 40 B) 38 C) 36 D) 34 E) 32 


ABCD kare 
| BE |=2 cm 
| EC | =3 cm 

olduğuna göre, 
Alan(BDE) 
kaç cm 2 dir? 



A) 4 B) 5 C) 6 D) 7 E) 8 


ABCD kare A D 

m(AEF) =120° 

| AE | =2 cm 
|EF|=4 cm 

olduğuna göre, 
taralı bölgenin 
alanı kaç cm 2 dir? 

B F C 

A) 16-2\^2 B) 16-2^3 C) 8 +2^3 

D) 16-4^3 E) 8 +2^2 



ABCD ve EFGK kare 
| AF |=3 cm 
|DK|=4 cm 

olduğuna göre, 
taralı bölgelerin 
alanları toplamı 
kaç cm 2 dir? 



A) 24 B) 25 C) 28 D) 30 E) 32 
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DELTOID 


TEST/1 


i. 


ABCD deitoid 
I ABJ-IADI 
m(ADC)=100° 

olduğuna göre, 
m (ABC) 
kaç derecedir? 



2 . 


A) 90 B) 95 C)100 D) 105 


ABCD deitoid 
|BCJ=|DC| 
m(BAD)+m(BCD)=140 
olduğuna göre, 
m (ABC) 
kaç derecedir? 



A) 33 


B) 45 


C) 52 


D) 57 


A) 100 B) 110 C) 115 D) 120 E) 125 


3 . ABCD deitoid 
|AB|=|AD| 
m(BAD)=40° 
m (ABC) =102° 

olduğuna göre, 

m(BCD) 

kaç derecedir? 



A) 116 B) 118 C) 120 D) 122 E) 124 


4 . ABCD deitoid 
|ABJ = |BC| 
m(BDC)=x 
m(DAC)=x+24° 

olduğuna göre, 

m(ÂCD) 

kaç derecedir? 



E) 60 


5 . |AD|=7cm 
| BC | =4 cm 

olduğuna göre, 
ABCD deltoidinin 
çevresi kaç cm dir? 
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A) 16 


B) 22 


C) 24 


D) 25 


E) 28 


6 . 


| AB | =x cm 
| AD | =(x+4) cm 
ABCD deltoidinin 
çevresi 32 cm 

olduğuna göre, 
x kaçtır? 



A) 10 


B) 9 


C) 8 


D) 7 


E) 6 



ABCD deitoid, [AC]n[BD]={E}, |AE|=(x+2) cm 
| EC | = (2x-3) cm, | ED | = 1 4 cm olduğuna göre, 

| DA | = | DC | kaç cm dir? 


A) 15 B)7İ5 


C) 20 


D) 25 


E) 28 



ABCD deitoid, |BD|=3|BE|, |AC|=8cm 
| AB | =5 cm olduğuna göre, | AD | kaç cm dir? 

A) 2'/TÖ B)3j5 C)2n/Î3 D) n/ÖT E) 7^3 

11. SINIF GEOMETRİ SORU BANKASI 


DELTOİD 


TEST/1 


9 . 


ABCD deitoid 
[AC]n[BD]={G} 
|AE| = | DE| 

I DF | = ] FC | 
|EG|=5 cm 
| FG | =2 cm 
olduğuna göre, 
deltoidin çevresi 
kaç cm dir? 



A) 20 


B) 24 


C) 28 


D) 30 E) 35 


10 . 



11 . 


ABCD deitoid, [AC]n[BD]={E}, |BA| = |BC| 

| EF | = | FD | , |AE| =3 cm, |AD|=3V5cm 

olduğuna göre, |CF| kaç cm dir? 

A) 3y[2 B)2.j5 C) 5 D) 3sj3 E)2>/7 


ABCD deitoid 
m(BAD)=90° 
m(BCD)=60° 

| AB | =4 cm 

olduğuna göre, 

| DC | kaç cm dir? 



A) 8 


B) 4y[3 


C) 6 


D) 4^2 


E) 4 


12 . 


ABCD deitoid 
[AC]n[BD]={E> 
[BC] ± [DC] 

| BE | =3 cm 
| DE |=9 cm 
olduğuna göre, 

| AD | kaç cm dir? 



13 . 



ABCD deitoid, [AC]n[BD] = {E}, |BA| = |BC| 
m(ADC)=60°, | ED | =6 cm olduğuna göre, 

| OD j kaç cm dir? 

A)3n/3 B) 2%/ÎO C)^İ2 D) 3 \İ5 E) 4^3 


14 . ABCD deitoid 
A, E, C doğrusal 
|BC|=|DC| 

| AD | = | BD ] 

| AE|=2^ cm 
olduğuna göre, 

| AB | kaç cm dir? 


A) 4 B) 4%/2 



15 . 



ABC üçgen, AFDE deitoid, |AB|=8cm, |AC|=12cm 


olduğuna göre, 


IBP | 
I DC I 


oranı kaçtır? 


A)- 


B); 


C)- 


D)- 


E) 


16 . 



ABCD deitoid, [BD]n[CE]={F>, |AE| = |DE| 
] BA | = | BC | , |EF|=3cm olduğuna göre, 
|CF| kaç cm dir? 


A) 6^2 B) 10 

C) 6y[3 

D) 12 

E) 15 

A) 4 B) | 

C) 5 

°>îr 

E) 6 

1-C 2-B 3-A 4-D 

5-B 

6-E 7-B 

8-C 9-C 

10-A 11-D 12-C 

13-E 

14-A 15-E 

16-E 
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ÇUKGENLEK 


TEST/1 


i. 


n kenarlı bir konveks çokgen ile ilgili aşağıda ve- 
rilen bilgilerden kaç tanesi doğrudur? 

I. Bir köşeden çıkan köşegenler çokgeni (n-2) tane 
üçgensel bölgeye ayırır. 

II. İç açılar toplamı (n-2) . 1 80° dir. 

III. Dış açılar toplamı 360° dir. 

IV. Bir köşeden çıkan köşegenlerin sayısı (n-3) dür. 

V. Toplam köşegen sayısı — 1~~ 3 ) dir. 

2 

VI. Çokgenin belirlenebilmesi için en az (2n-3) tane 
bağımsız elemanı verilmelidir. 


A) 6 


B) 5 


C) 4 


D) 3 


E) 2 


2. 18 kenarlı dışbükey (konveks) çokgenin, bir köşe- 

sinden çıkan köşegenler çokgeni kaç tane üçgensel 


bölgeye ayırır? 

A) 17 B) 16 


C) 15 D) 14 


E) 13 


3 . 16 kenarlı dışbükey (konveks) çokgenin iç açılar 

toplamı x.90° olduğuna göre, x kaçtır? 

A) 32 B) 28 C) 24 D) 20 E) 14 


4 . İç açılar toplamı 1080° olan dışbükey (konveks) 
çokgenin kenar sayısı kaçtır? 


A) 14 


B) 12 


C) 10 


D) 8 


E) 6 


5 . Kenar sayısı 15 olan dışbükey (konveks) çokgenin 
bir köşesinden çıkan köşegen sayısı kaçtır? 


A) 15 B) 14 


C) 13 


D) 12 


E) 10 


6. Bir köşesinden çıkan köşegen sayısı 47 olan dış- 
bükey (konveks) çokgenin kenar sayısı kaçtır? 


A) 46 


B) 47 


C) 48 


D) 49 


E) 50 


7 . Kenar sayısı 9 olan dışbükey (konveks) çokgenin 
toplam köşegen sayısı kaçtır? 


A) 18 


B) 21 


C) 24 D) 27 


E) 36 


8. Toplam köşegen sayısı 65 olan konveks çokgenin 
kenar sayısı kaçtır? 


A) 10 


B) 12 


C) 13 


D) 14 


E) 15 
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ÇOKGENLER 


TEST/1 


9 . Kenar sayısı 21 olan konveks çokgenin çizilebilme- 
si için en az kaç tane bağımsız elemanı verilmelidir? 


A) 12 


B) 18 


C) 21 


D) 32 


E) 39 


10. Bir köşesinden çıkan köşegen sayısı 15 olan kon- 
veks çokgenin iç açılar toplamı kaç dik açıdır? 


A) 16 B) 20 C) 24 D) 30 


E) 32 


11. İç açılar toplamı 2160° olan konveks çokgenin top- 
lam köşegen sayısı kaçtır? 


A) 77 B) 66 


C) 60 


D) 54 


E) 48 


12. Dışbükey bir çokgende, bir köşeden geçen köşegenler 
çokgeni 12 üçgene ayırıyor. 

Buna göre, çokgenin çizilebilmesi için en az kaç 
tane bağımsız elemanı verilmelidir? 


13. Bir konveks çokgenin dış açılarından iki tanesi 7° ve 1 3° 
dir. 

Bu çokgenin diğer dış açıları birbirine eşit ve 20° oldu- 
ğuna göre, çokgenin kenar sayısı kaçtır? 


A) 19 


B) 18 


C) 17 


D) 16 


E) 15 


14. En küçük dış açısı 17° olan dışbükey çokgenin en 
büyük iç açısı kaç derecedir? 

A) 179 B) 175 C) 173 D) 167 E) 163 


1 5. Dışbükey bir çokgenin dış açıları 4, 5, 6, 7, 8 sayılarıy- 
la orantılıdır. 

Buna göre, çokgenin en küçük dış açısı kaç dere- 
cedir? 


A) 84 B) 72 C) 60 D) 48 E) 36 


16. İç açılar toplamı dış açılar toplamının 7 katı olan 
dışbükey çokgenin toplam köşegen sayısı kaçtır? 


A) 27 B) 25 C) 24 D) 23 E) 21 | A) 120 B) 104 C) 91 D) 78 E) 65 

1-A 2-B 3-B 4-D 5-D 6-E 7-D 8-C 9-E 10-E 11-A 12-B 13-A 14-E 15-D 16-B 
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ÇOKGENLER 



TEST/ 2 

Bir dış açısı 20° olan düzgün çokgenin kenar sayısı 
kaçtır? 

A) 20 B) 19 C) 18 D) 17 E) 16 

[ 


8 tane dış açısının toplamı bir iç açısına eşit olan 
düzgün çokgenin kenar sayısı kaçtır? 

A) 22 B) 21 C) 20 D) 18 E) 16 


| 

| 

15 kenarlı düzgün çokgenin bir iç açısının ölçüsü 
kaç derecedir? 

A) 168 B) 160 C) 156 D) 152 E) 144 


2 

Bir dış açısının bir iç açısına oranı — olan düzgün 
çokgen kaç kenarlıdır? 

A) 12 B) 11 C) 10 D) 9 E) 8 
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ÇOKGENLER 


TEST/ 2 





ÇUMiENLER 


TEST 7 3 



ÇUKUEINLEK 


TEST/ 3 




I CCS17 


ABCDE düzgün 
beşgen 
[AF]_L[CD] 
|FD|=3 cm 
olduğuna göre, 

| ED [ kaç cm dir? 



F 3 D 
D) 8 E) 9 


ABCDE düzgün 
beşgen 

[AD]n[EC]={F} 

| EF | =2 j DF | —6 

olduğuna göre, 
|DF| kaç cm dir? 


A) 3 B) 4 C) 5 D) 6 E) 7 



ÇOKGENLER 

9. ABCDEF düzgün 
altıgen 
|AD|=8 cm 

olduğuna göre, 

| AC | kaç cm dir? 


TEST/ 4 



A) 8 B)473 C) 6 D) 3^3 E) 4 


13. ABCDEF düzgün 
altıgen 
[AH]X [BE] 

]AH| = 3%/3 cm 

olduğuna göre, B 
| BE | kaç cm dir? 


A) 6 B) 8 



C) 9 D) 10 


2. ABCDE düzgün 
beşgen 
[AH] X [CD] 

| AF | =4 cm 
|EF| =2 cm 

olduğuna göre, 

|BK| I .o 

f oranı kaçtır? 

BF 



ABCDE düzgün 
beşgen 
m(ÂBF)=36° 
m(EAF)=72° 

|AF| =(x+3) cm 
|BF|=(2x-5) cm 
olduğuna göre, 
|AF| kaç cm dir? 


4. ABCDE düzgün 
beşgen 

[AC]n[BE]={F> / 

olduğuna göre, — 

aşağıda \ 

verilenlerden \ 

hangisi veya \ 

hangileri V 

doğrudur? c 

I. AFB ikizkenar üçgendir. 

II. AEF ikizkenar üçgendir. 

III. BFC ikizkenar üçgendir. 



A) I B) II C) I ve II D) I ve III E) I, II ve III 
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ABCDE düzgün 
beşgen 

[AC]n[BE]={F> 

I EF | =3 cm B 

olduğuna göre, 
düzgün beşgenin 
çevresi kaç cm dir? 


A) 24 B) 21 C) 18 D) 15 E) 12 



ABCDEF düzgün 
altıgen 
| AF | =3 cm 

olduğuna göre, 

|BF| kaç cm dir? B 


A 3 F 



A) 6 B)3V3 C) 2^6 D) 4 E)2^3 


ABCDEF düzgün 

altıgen 

[AF | =3 cm 

olduğuna göre, 

|CF| kaç cm dir? B 



A) 4 B) 3V2 C) 5 D) 3^3 E) 6 


11. SINIF GEOMETRİ SORU BANKASI 


10. En_ kısa köşegeninin uzunluğu 2j~3 cm olan bir 
düzgün altıgenin çevresi kaç cm dir? 

A) 12 B) 10 C) 8 D) 6 E) 4 


1 1 . En kısa köşegeninin uzunluğu 6 cm oian bir düzgün 
altıgenin, en uzun köşegeni kaç cm dir? 


A) 2V2 B)3^ C)4n/ 3 D)5x/2 E)6 n/3 


1 2. ABCDEF düzgün 
altıgen 
[AH]_L[BF] 

[AH | =2 cm 

olduğuna göre, B 
|BF| kaç cm dir? 


A) 2V3 B) 4 C) 6 D)3n/5 E)4%/3 




14. ABCDEF düzgün 
altıgeninin 
çevresi 30 cm 

olduğuna göre, 

BDF üçgeninin B 

çevresi 

kaç cm dir? 


A) 15^3 B) 18 C)10V3 D)9j3 E) 15 


15. ABCDEF düzgün 
altıgen 
CDK eşkenar 
üçgen 
| EK j =8 cm 
olduğuna göre, 
altıgenin çevresi 
kaç cm dir? 



D) 48 E) 56 


16. ABCDEF düzgün 
altıgen 

[AC]n[BF]={G> 
|AG|=2 cm 

olduğuna göre, 
j FG J kaç cm dir? 


A) 6 B) 5 C)2-j5 D) 4 E) 2^3 



1-B 2-C 3-D 4-E 5-D 6-D 7-B 8-E 9-B 10-A 11-C 12-E 13-E 14-A 15-D 16-D 
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ÇOKGENLER 


TEST/ 5 


ABCDEF düzgün 
altıgen 
|CG|=3 cm 
| DG | =2 cm 
olduğuna göre, 

| AG | kaç cm dir? 



C 3 G 2 D 

A) 5^3 B) n/79 0)2444 D) 4^6 E) 6^3 


ABCDEF düzgün 
altıgen 
| AG | — | FG | 

| ED | =4 cm 
olduğuna göre, 

| DG | kaç cm dir? 



A) 8 B) 2444 C)4V3 0)344 E) 6 


ABCDEF düzgün 
altıgen 
|CG| =3 cm 
|DG|=1 cm 

olduğuna göre, 

| AG | kaç cm dir? 



A) 2VT4 B) 2444 C)4V3 D) 757 E) 6 


4. 


ABCDEF düzgün 
altıgen 

C, D, K doğrusal 
| CD | =2 cm 
|DK|=1 cm 

olduğuna göre, 
i AK | kaç cm dir? 



C 2 DİK 
A) 444 B) 344 C) 444 D) 344 E) 2-Jf 
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5. 


ABCDEF düzgün 

altıgen 

[FG]-L[BD] 

| FG [ =6 cm 

olduğuna göre, 

| BF j kaç cm dir? 



A) 8 B) 10 C)6V3 D)4n/3 E) 12 


6. O noktası 

ABCDEF düzgün 
altıgeninin iç teğet 
çemberinin merkezi 
| KC | =4 cm 
|KD|=2 cm 
olduğuna göre, 

| OKI ka Ç cm dir? 



A) 344 B)2V7 C)4V2 D) 6 E) a44 


7. ABCDEF düzgün 
altıgen 

B, G, E doğrusal 
| BG [ =2 cm 
|EG|=6 cm 

olduğuna göre, 

| FG [ kaç cm dir? 



C D 

A) 244 B) 4 C) 5 D) 244 E) a44 


8 . 



ABCDEF düzgün altıgen, AKD üçgeninin çevresi 18 cm 

olduğuna göre, düzgün altıgenin çevresi 
kaç cm dir? 


A) 36 


B) 30 


C) 24 


D) 22 


E) 18 


84 


ÇOKGENLER 


TEST/ 5 


9. 


O düzgün altıgenin 
iç teğet çemberinin 
merkezi 
[OK]_L[CD] 

|OK| =6 cm 
olduğuna göre, 

| CD | kaç cm dir? 



A) 3,43 


B) 6 


C) 4^3 


D) 8 


E) 342 


1 0. Bir düzgün altıgenin iç teğet çemberinin yarıçapının 
çevrel çemberinin yarıçapına oranı kaçtır? 


A) i 
2 


B) 


43 


C) 


42 


D) 


43 


E)1 


1 1 . ABCDEF düzgün 


A G 



12. ABCDEFGK düzgün 



13. ABCDEFGK düzgün 
sekizgen 

m(ÂLM)=m(DML)=90° 

B 

I BC | =2 cm 

o 

olduğuna göre, 

|LM| kaç cm dir? c 




J3 


D EM 

A) 242+2 B) 44+ 4 C) 242 + 4 

D) A-44 +2 E) 244 + 6 


14. ABCDEFGK düzgün 
sekizgen 
(AB | =4 cm 

olduğuna göre, 

1 KC J kaç cm dir? 



A) 2(2 + 42) B) 2(42 +3) C)4(1+^/2) 

D) 42 + 8 E) 2(42 + 4) 


15. ABCDEFGK düzgün 
sekizgen 
|AC|=6 cm 

olduğuna göre, 

| CG | kaç cm dir? 



16. ABCDEFGK düzgün 
sekizgen 
[DK]n[AL] = {M} 

I kl I =2 i lg i 

I ML I =6 cm 

olduğuna göre, 
|MA| kaç cm dir? 


A) 6 


B) 9 



m 


ı-c 


2-B 3-D 4-C 5-D 6-B 7-D 8-E 9-C 10-D 11-B 12-E 13-A 14-C 15-E 16-Bİ 
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TEST/ 6 


ABCDEF düzgün 
altıgen 

|AB|=27İ3 cm 

olduğuna göre, 
Alan(ABF) 
kaç cm 2 dir? 


C D 

A) 2^3 B)3sf3 C)4>/3 D) 5\/3 E)673 



5. ABCDEF düzgün 

altıgen 
|CD|=4 cm 

olduğuna göre, 
Alan(ACD) 
kaç cm 2 dir? 


C 4 D 

A) 4\[3 B) 8 C)6>/3 D) 873 E) 16 



2 . ABCDEF düzgün 
altıgen 

|DC|.|DG|=12cm 2 

olduğuna göre, 
Alan(CDG) 1 

kaç cm 2 dir? 


A) 573 B) 473 C) 373 D) 2\İ3 E) 3 



ABCDEF düzgün 
altıgen 
| CG | =3 cm 
IDG|=1 cm 


olduğuna göre, ® 


Alan(ACG) 
kaç cm 2 dir? 



C 3 G 1 D 

A) 4 V 3 B) 8 C)6n/3 D) 12 E) 873 


3 . ABCDEF düzgün a K 4 F 

altıgen / 

| KF | =4 cm / 

|FL|=2cm / \ 

olduğuna göre, B \ /E 

Alan(FKL) \ / 

kaç cm 2 dir? \ / 

C D 

A) 2^3 B)3V3 C)4 73 D) 5 73 E) 673 


7 . ABCDEF düzgün 
altıgen 

| EG | = | FG | =2 cm 

olduğuna göre, 
Alan(CEG) B 

kaç cm 2 dir? 


C D 

A) 6 B)473 C) 8 D) 673 E) 873 



4. ABCDEF düzgün 
altıgen 
| CG | =3 cm 
[ GD [ = 1 cm 

olduğuna göre, B 

Alan(CEG) 

kaç cm 2 dir? 


C 3 G 1 D 

A) 773 B)673 C)573 D) 473 E) 373 


A 3 K 4 F 



8 . ABCDEF düzgün 
altıgen 
i AK | =3 cm 
| KF | =4 cm 

olduğuna göre, B 

Alan(FKC) 

kaç cm 2 dir? 


C D 

A) 1473 B)1273 C)1073 D) 873 E)77îT 
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ÇUJ\(jEİN1JEK 


TEST/ 6 


K noktası ABCDEF 
düzgün altıgeninin 
merkezi 

olduğuna göre, 

aşağıda 

verilenlerden 

hangisi 

yanlıştır ? 



13 . ABCDEF düzgün 
altıgen 

C, K, F doğrusal 
|CK|=2 cm 
| KF | =4 cm 

olduğuna göre, 
Alan(AKC) 
kaç cm 2 dir? 



A) Alan(DEF)=Alan(DKF) 

B) f Alan(DEF)=Alan(BKD) 

C) Alan(ABF)=^AIan(ABCDEF) 

O 

D) Alan(BFD ) = ~ Alan (ABCDEF) 

E) Alan(BDF)=2Alan(DEF) 


10 . ABCDEF düzgün 
altıgeninin 
alanı 48 cm 2 

olduğuna göre, 
Alan(ABF) 
kaç cm 2 dir? 



A) 73 B)^î C)273 D)^ E) 373 


14 . ABCDEF düzgün 
altıgen 
[AK]_L[BE] 

| AK |=27^3 cm 

olduğuna göre, B 

Alan(ABK) 

kaç cm 2 dir? 


A) 473 B) 6 C)37¥ D) 4 E) 2 TÜT 



A ) 12 B) 10 C) 9 D) 8 E) 6 


11. ABCDEF düzgün 
altıgen 
|AF| =3 cm 

olduğuna göre, 
Alan(BDF) 
kaç cm 2 dir? 


A )~- B)7T3 C)^~ D)873 E)973 



15 . ABCDEF düzgün 
altıgen 

A, K, C doğrusal 
| AK| =6 cm 
| KC | =2 cm 

olduğuna göre, 
Alan(EKC) 
kaç cm 2 dir? 



B)473 C)573 0)15^ E) 973 


12 . ABCDEF düzgün A p 

altıgen / \\ \ 

E, K, C doğrusal / \ N. \ 

| KC | =4 cm / 

|KE| =2 cm B ( \ J^E 

olduğuna göre, \ 777 J'K/ 

Alan(AKC) \ P / 

kaç cm 2 dir? / 

C D 

A) 673 B)873 C)973 D)1073 E) 1273 


A 3 Ki F 


16 . ABCDEF düzgün 
altıgen 
|AK| =3 cm 
| KF| =1 cm 

olduğuna göre, 
Alan(CKD) 
kaç cm 2 dir? 


C D 

A) 10 B) 673 C) 12 D) 873 E) 16 



— 3 - A 4-E 5-P 6-C 7-B 8-A 9-E 10-D ll-A 12-A 13-B 14-E 15-B 16-D 
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ANALİTİK DÜZLEMDE ÇOKGEN - DÖRTGEN 


9. Analitik düzlemde, köşelerinin koordinatları A(-1,3), 
B(-4,0), C(5,3), D(6,0) olan ABCD yamuğunun orta 
tabanı kaç br dir? 


A) 14 B) 12 C) 10 D) 8 E) 6 



TEST / 1 


1 3. Analitik düzlemde, köşelerinin koordinatları A(-3,6), 
B(-5,-2), C(3,6), D (4,-2) olan ABCD yamuğunun 
[BC] köşegenini üzerinde bulunduran doğrunun 
denklemi aşağıda-kilerden hangisidir? 


A) x - y+2=0 
C) x - y+3=0 


E) 2x - y=0 


B) x+y - 3=0 
D) x+y - 9=0 


Analitik düzlemde şekli verilen OABC yamuğunun 
çevresi kaç br dir? 


A ) 16 B) 18 C) 20 D) 22 E) 24 


1 1 . Analitik düzlemde, aşağıda şekli verilen yamukların 
hangisinin orta tabanının uzunluğu 9 br dir? 



12. Analitik düzlemde köşeleri A(-2,5), B(-4,-1), 
C(5,-1), D(3,5) olan ABCD yamuğunun [DC] kena- 
rını üzerinde bulunduran doğrunun denklemi aşağı- 
dakilerden hangisidir? 


A)3x+y+14=0 B) 3x+y-14=0 

C) x+3y-2=0 D) x-3y- 8=0 

E) 2x - y+1 =0 



Analitik düzlemde A(0,4), B(2,4), C(6,0) olduğuna 
göre, OABC yamuğunun alanı kaç br 2 dir? 


A ) 14 B) 15 C) 16 D) 17 E) 18 


•i 

A(-6,2) C(-2,2) 


B(-8,0) 

o 6 5 


Analitik düzlemde şekilde verilenlere göre, OABCD 
yamuğunun alanı kaç br 2 dir? 


A) 16 B) 15 C) 14 D) 13 E) 12 


-C 2-E 3- 


7-B 8-A 9-D 10-D 11-B 12-B 13-C 14-C 15-E 



ANALİTİK DÜZLEMDE ÇOKGEN - DÖRTGEN 


9 . Analitik düzlemde, köşelerinin koordinatları A( 3 , 4 ), 
B(-1 >~ 2 )ı C(5,-2), D(a,b) olan ABCD paralelke- 
narının alanı kaç br 2 dir? 


A) 36 B) 30 C) 24 D) 22 E) 18 


D(1 2,6) 



Analitik düzlemde, yukarıdaki şekilde verilen ABCD 
paralelkenarının [AD] kenarının üzerinde bulundu- 
ran doğrunun denklemi aşağıdakilerden hanoisi- 
dir? 


A )y-6 B) x+y - 6=0 C) x=3 

D) x-y-6=0 E) y=3 


1 1 . Analitik düzlemde, köşelerinin koordinatları A( 3 , 5 ), 
C(5,2), D(7,5) olan ABCD paralelkenarının 
[CD] kenarını üzerinde bulunduran doğrunun eğimi 
kaçtır? 


- : TEST/ 2 


13 . Analitik düzlemde, ABCD eşkenar dörtgeninde 
A (3ı2), B(a,b), C(-1,6), D(d,c) olduğuna göre, [BD] 
köşegenini üzerinde bulunduran doğrunun eğimi 
kaçtır? " 


1 4. Analitik düzlemde, köşelerinin koordinatları A(-1 , 3 ), 

B(-3,— 1), C(1 ,— 3), D(3,1) olan eşkenar dörtgenin 
çevresi kaç br dir? 


A) 4\İ5 B) 6^5 0)8^5 D)10V5 E) 2^5 


12 . Analitik düzlemde, ABCD eşkenar dörtgeninde 
A(-4,2), B(a^b), C(2,6), D(d,c) olduğuna göre, [BD] 
köşegenini üzerinde bulunduran doğrunun denkle- 
mi aşağıdakilerden hangisidir? 


A) x+y - 3=0 
C) 3x+y - 1 =o 


B) 2x - y+6=0 
D) 3x+2y - 5=0 


E) 2x - 3y+4=0 



B(-4,-2) 


C(2,-4) 


Analitik düzlemde A(2, -4), B(-4,-2), C(2,-4), D(4,2) 
olduğuna göre, ABCD eşkenar dörtgeninin alanı 
kaç br 2 dir? 


A) 30 B) 36 C) 40 D) 50 E) 64 


— — — ° 5 ' E 6 - c 7-E 8-E 9-A 10-A 11-D 12-D~ 13 ~b 14^B lİIc] 
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ANALİTİK DÜZLEMDE ÇOKGEN - DÖRTGEN 


TEST/ 3 


AÇI ,7) D 



B(1,3) C(5,3) 


Analitik düzlemde A(1 ,7), B(1 ,3), C(5,3) olmak üzere 
ABCD karesinin D köşesinin koordinatları aşağı- 
dakilerden hangisidir? 


A) (3,7) 


B) (7,3) 


C) (3,3) 


D) (5,7) 


E) (3,5) 


A(-2,2) 

■y 

D (2,2) 






0 



B(-2,-2) 

C(2,-2) 


Analitik düzlemde A(-2,2), B(-2,-2), C(2,-2), D(2,2) 
olduğuna göre, ABCD karesinin çevresi kaç br dir? 



Analitik düzlemde A(1, 6), B(1,1), C(6,1), D(6,6) 
olduğuna göre, ABCD karesinin alanı kaç br 2 dir? 

A) 5 B) 10 C) 15 D) 20 E) 25 



Analitik düzlemde, A(1 ,4), B(3,1) olduğuna göre, 
ABCD karesinin alanı kaç br 2 dir? 

A)~ B) 13 C) 15 D)— E) 19 


A 


/ X ' N \ (-2 
b< y 

5) 

Xx/ C(-4,1) 


0 


Analitik düzlemde A(-4,1), B(-2,5) olduğuna göre, 
ABCD karesinin çevresi kaç br dir? 

A) 4^/2 B) 4%/ö C) 8 V 2 

D) 8\/3 E) 8^ 

,,y 



AÇI, -2) D (5,-2) 


B(1 ,-6) C(5,-6) 


Analitik düzlemde AÇI, -2), B(1,-6), C(5,-6), D(5,-2) 
olduğuna göre, ABCD karesinin köşegenlerinin 
uzunlukları toplamı kaçtır? 

A)8V2 B) 7^2 C)6 42 D)5V2 E) 4^ 



Analitik düzlemde A(1,0), B(0,-2) olmak üzere 
ABCD karesinin C köşesinin koordinatları aşağı- 
dakilerden hangisidir? 

A) H,3) B) (2,-2) C) (3,-3) 

D) (2,-3) E) (-3,2) 



Analitik düzlemde A(2,6) olmak üzere ABCD karesi +x 
yönünde 3 br, -y yönünde 2 br öteleniyor. 

Son durumda A köşesinin bulunduğu koordinatlar 
aşağıdakilerden hangisidir? 

A) (4,5) B) (-1 ,8) C) (5,4) 

D) (0,3) E) (2,5) 


L i' E 2 ~ A 3 - B 4- B 5-C 6-D 7-A 8-C 9-D 10-D 11-E 12-A 13^İ 144B 15-D 16^c] 
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iri u\JLx^ynjxz. vunuu’i = uunıuuı 


testi 7 <j 



9 . Analitik düzlemde ABCD paralelkenarının köşeleri 
A(3, -2), B(4, 5), C(6, -1), D(5, -8) olduğuna göre, 
aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır? 

A) ÂB={4-3,5+2) = (1,7) B) AC= (6-3-1 +2) =(3,1) 

C) BD= (5-4, -8-5) =(1,-1 3) D) DA= (5-3, -8+2) = (2,-6) 
E) CB=(4-6,5+1) = (-2, 6) 



Analitik düzlemde şekilde verilen ABCD paralelke- 
narının A köşesinin ordinatı 8, B köşesinin apsisi -3 
olduğuna göre, AB nin konum vektörü aşağıdakiler- 
den hangisidir? 

A) (-3,-8) B)(3,8) C)(8,3) D)(-8,-3) E)(-6,-2) 


11 . Analitik düzlemde A(1, 6), C(8, 1) olduğuna göre, 

— > 

ABCD paralelkenarının AC köşegen vektörünün 
konum vektörü aşağıdakilerden hangisidir? 

A) (-7,5) B) (5,-7) C)(7,-6) D) (7,-5) E) (-5,7) 



Analitik düzlemde şekilde verilen ABCD paralelkenarı- 
na göre, AC köşegen vektörünün konum vektörü 
aşağıdakilerden hangisidir? 

A) (2,6) B) (2,-6) C)(-6,2) D) (6,2) E) (-10,-6) 



13. Analitik düzlemde ABCD paralelkenarının köşeleri 
A(7,8) B(5,3), C(1,0), D(3,5) olduğuna göre, 

1 1 AD 1 1 + 1 1 BC 1 1 toplamının değeri kaçtır? 

A)20 B) 1 5 C)14 D) 1 0 E)5 


14 . Analitik düzlemde ABCD paralelkenarının köşeleri 
A(x,y), B(5,1) C(-5, 2), D(-1, 4) olduğuna göre, 

| |AD| | kaçtır? 

A) 10 B)7T5T C)4V§ D)5 E)27ö 


15 . 


Analitik düzlemde, şekilde verilen paralelkenara göre, 

| |OD| | kaçtır? 

A)3V2 B)3V3 C)2VÎ3 D)4^ E)V58 


16 . 


Analitik düzlemde, şekilde verilen ABCD paralelke- 
narının [AD] kenarı x eksenine paralel olduğuna göre, 
1 1 AC | | kaçtır? 

A)v/41 B)4v/5 C)5^ D)/K)T E)6V5 
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DÖNÜŞÜMLERLE GEOMETRİ 


1 . Analitik düzlemde, A(4,7) y 

noktasında bulunan bir 
cisim orijin etrafında saat 

yönünün tersine ' 

90° döndürülüyor. 

Son durumda cismin 
bulunduğu koordinatlar 

aşağıdakilerden 

hangisidir? O 


A) (4,7) B) (-4,7) C) (4,-7) 

D) (7,-4) E) (-7,4) 


2. Analitik düzlemde, A(6,2) 
noktasında bulunan bir 
cisim orijin etrafında saat 
yönünün tersine 180° 
döndürülüyor. 

Son durumda cismin 
bulunduğu koordinatlar 
aşağıdakilerden hangi- 
sidir? 


A) (-6,2) B) (-6,-2) C) (2,6) 

D) (2,-6) E) (-2,6) 


TEST/1 



5. Analitik düzlemde, şekil- Ay 
deki gibi duran [AB] 

doğru parçası orijin ^ B 

etrafında saat yönünde ® 

90° döndürülüyor. yr ! 

A / * 

Son durumda [AB] çu- 2 f j 

buğunun şekli aşağı- I I 

dakilerden hangisidir? ~q tş ^ 


A) *y 

0 2 6 

t - 

-c- : 


C) , 



-fo 

t 

3 

A^\ 

-6. 

-2 

■B 


D) Ay 


0 2 8 


-2° 

2 


—2 j 

-8- 



E) İV 

0 2 6 


3. Analitik düzlemde A(— 1 ,4) noktasında bulunan bir 
cisim orijin etrafında saat yönünün tersine 270° 
döndürülüyor. 

Son durumda cismin bulunduğu koordinatlar aşağı- 
dakilerden hangisidir? 


A) (1,4) B) (1,-4) C) (4,1) 

D) (-4,1) E) (-1,-4) 


4. Analitik düzlemde A(4,8) noktasında bulunan bir cis- 
min orijin etrafında saat yönünün tersine döndürülmesi 
sonucunda yeni konumunun koordinatları aşağıda ve- 
rilmiştir. 

Tabloda verilenlerin hangisi veya hangileri doğru- 
dur? 



Orijin etrafında 
dönme miktarı 

Cismin yeni 
koordinatları 

1 

90° 

H,8) 

II 

180° 

(-4,-8) 

III 

270° 

(8,-4) 

IV 

360° 

(4,8) 


A) I, II ve III B) I, II ve IV C) Yalnız IV 

D) II, III ve IV E) II ve IV 


6 . Analitik düzlemde, yanda 
gösterilen şekil orijin et- 
rafında saat yönünün ter- 
sinde 90° döndürülüyor. 

Son durumda şeklin 
görüntüsü aşağıdaki- 
lerden hangisidir? 


-4 -3 -2 -1 I 0 


c> 1 

iY 

A 

i i i i 


*r 

3 

kj-j- 


2 


i 



1 

-4 -3 -2 -1 | 

cT 




-4 -3 -2-1 I O 


-4 -3 -2-1 I O 
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CD W t- O >■ 't W C\| 


DÖNÜŞÜMLERLE GEOMETRİ 


7. Analitik düzlemde, yanda Ay 

gösterilen şekil orijin et- ... T — r-rr-r- r-r-r- : 
rafında 180° döndürülü- j-j — İ'yî'î'İ'TT'İ 

yor. rj” "T” ;;r);XIXi 

Şeklin son durumdaki !'T~ ~!~ ~ T"; I i~ V ~1 
görüntüsü aşağıdaki- i I j_i_Lİ_|_J— j— |— >- x 

lerden hangisidir? ;~p — | — i — î~ j — j—j—I — j 


a) fy 


j — — i — ^ — i — j — | — i— j 

b) fy 




8. Analitik düzlemde, yanda A 
gösterilen şekil orijin et- 
rafında saat yönünün ter- 
sine 270° döndürülüyor. 

Şeklin son durumdaki 

görüntüsü aşağıdaki- * 

lerden hangisidir? O 


1 : : r : ; M ■ ■ > x — ■■■■■■■ x 


C) 4Y 




TEST/1 


4-y 


9. Yanda birim karelere Ay 

ayrılan analitik düz- ..... 

lemde verilen geo- | -j-j 

metrik şeklin, y ekse- 1" I TT T'T T "T") 

nine göre simetriği j...L İ -f-İ i -i 

olan şekil aşağıdaki- ]-..j..J — — 1 — j— f — j f-j 

lerden hangisidir? |..İ..|.j...j..İ.j...|... ZTT 

A) 4y B) A y 





C) Ay 


D) Ay 




1-4-- -4-- 


■■ 














! ! 


... 




! İ 













1. 





l-.J 


10. Şekilde birim kareler- 
den oluşan şeklin saat 
yönünde 90° döndürül- 
mesi ile oluşan görün- 
tü aşağıdakilerden han- 
gisidir? 







1-E 2-B 
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TEST ft 


Yandaki şekilde verilen 
karenin saat yönünde 
90° dönmesi ile oluşan 
şekil aşağıdakiferden 
hangisidir? 



Yandaki şekilde verilen 
karenin saat yönünün 
tersine doğru 270° 
dönmesi ile oluşan 
şekil aşağıdakilerden 
hangisidir? 













Yandaki şekilde verilen 
karenin saat yönünün 
tersine doğru 90° dön- 
mesi ile oluşan şekil 
aşağıdakilerden hangi- 
sidir? 



Şekilde verilen kare- 
nin saat yönünde 180° 
dönmesi ile oluşan gö- 
rüntü aşağıdakileden 
hangisidir? 
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DÖNÜŞÜMLERLE GEOMETRİ 




Yukarıdaki şekilde Van koch eğrisi fraktalının ilk 3 adımı 
görülmektedir. 


Buna göre, bu fraktalın 4. adımında oluşacak olan 
doğru parçalarının sayısı kaçtır? 


A) 64 B) 56 C) 48 D) 40 E) 32 





Yukarıda ilk üç adımı verilen fraktal karelerden oluş- 
maktadır. 


Buna göre, 2. adımdaki en büyük karenin çevresi 12 
br alınırsa, 3. adımdaki en küçük karelerden birinin 
çevresi kaç br dir? 
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3. adım 


Yukarıda şekilde Sierpinski üçgeni fraktalının ilk 3 adı- 
mı görülmektedir. 


Buna göre, bu fraktalın 4. adımına geçiş yaparken 
şekle eklenmesi gereken üçgenlerin sayısı kaçtır? 



1. adım 



2. adım 


Yukarıda şekilde bir fraktalın ilk 2 adımı verilmiştir. 


Buna göre, bu fraktalın 3. adımına geçebilmek için 
şekle kaç tane üçgen eklenmelidir? 


A) 3 B) 6 


C) 9 D) 12 


1 1 çrwiF RpnucTnı cnm i hamtta cı 


DÖNÜŞÜMLERLE GEOMETRİ 


TEST/ 3 






Yukarıdaki şekilde Van koch eğrisi fraktalının ilk 4 adımı 
görülmektedir. 

Buna göre, bu fraktalın 1. adımındaki doğru parçası 
9 br alınırsa 4. adımdaki her bir doğru parçasının 
uzunluğu kaç br olur? 


C)1 s < E) ? 



3. adım 


Yukarıda şekilde bir fraktalın ilk 3 adımı verilmiştir. 

Buna göre, bu fraktalın 4. adımına geçildiğinde 
oluşan “X” ifadelerinin toplam sayısı kaçtır? 



4. adım 


Yukarıdaki şekilde Koch Kar Tanesi fraktalının ilk 4 adı- 
mı görülmektedir. 

Buna göre, başlangıçta verilen eşkenar üçgenin 
çevresi 9 cm olursa 2. adımdaki fraktalın çevresi 
kaç cm dir? 


X\ /X 


x x X x 


V 3/ 

xX\XX 

XX XX 
3. adım 


A) 12 B) 15 


C) 15 D) 21 E) 24 


B) 69 C) 64 D) 60 E) 56 


A) 85 







YAZILIYA HAZIRLIK TESTLERİ 


TEST/1 



ABC D paralelkenar, m(EAC)=30°, |EC|=2|ED| 
| AC | . | AE | =1 8 cm 2 olduğuna göre, 
Alan(ABCD) kaç cm 2 dîr? 


A) 27 B) 


55 


C) 22 


D) 18 E) 


27 


A ı\ 



Şekilde iç içe düzgün sekizgen ve düzgün altıgen ve- 
rilmiştir. 

Buna göre, m(DCIVl) kaç derecedir? 

A) 90 B) 82,5 C) 80 D) 77,5 E) 75 


3. ABC D kare 
I BF | = | EC | 
m(FAE) = 40° 

olduğuna göre, 

m(ÂİB) 

kaç derecedir? 



A) 35 


B) 40 


C) 45 


D) 50 E) 55 


4. Düzgün bir dışbükey çokgenin bir dış açısının ölçüsü a 
dır. 

36°>a>30° 

olduğuna göre, bu çokgen kaç kenarlıdır? 


A) 8 B) 9 C) 1 0 D) 1 1 


E) 12 



ABC D paralelkenar, [AF]n[DE]={K}, |AE|=3|EB| 
| BF | =2 1 FC | , | KF | =7 cm olduğuna göre, 

| AK | kaç cm dir? 


A) 3 


B) 5 


C) 7 


D) 9 


E) 11 


6 . 


ABCD kare 
[DE] _L [AE] 
|BE|=|BC| 

| DE | =6 cm 

olduğuna göre, 

| AE | kaç cm dir? 


A) 6 


B) 8 



ABCD deltoid 
[AC] ve [BD] 
köşegen 
I AE | = | BE | 

|DF|=|FC| 

| KE ] =4 cm 
| KF | =3 cm 

olduğuna göre, deltoidin çevresi kaç cm dir? 



A) 28 


B) 24 C) 1 8 


D) 14 


E) 12 



ABCD deltoid, [AC]n[BD]={E>, |AB| = |BC| 
Alan(AEB)=x cm 2 , Alan(CED)=3x cm 2 


olduğuna göre, 


[BEJ 
I BD | 


oranı kaçtır? 


A) 4 


B) 3 


C). 


D)- 


E) 


YAZILIYA HAZIRLIK TESTLERİ 


TEST/1 


10. 



| CD |= 2V3 cm, | DK | =3^3 cm olduğuna göre, 
Alan(DKF) kaç cm 2 dir? 

A) 9 B) 9^3 C) 12 D) 12^3 E) 18 


11 . 



ABCD paralelkenar, [AF] ve [DE] açıortay, [ BE | =3 cm 
olduğuna göre, |FC| kaç cm dir? 


A) 2 


B) 3 


C)2/3 D) 2,42 E) 4 


1 2. Çevresi 1 2 cm olan ABCD karesinin içinde bir P noktası 
alınıyor. 

|PA| + |PC| toplamının alabileceği en küçük değer 
kaçtır? 

A)3v/2 B) 4 C) 6 D)6 % /2 E)12%/2 


13. 



ABCD dikdörtgen, [BD]n[DE]={D>, |EC|=-|BE| 


olduğuna göre, 


i£Gj 

[ACI 


oranı kaçtır? 


A): 


B) 


10 


C) 


D) 


E)- 


14. 



ABCD eşkenar dörtgen, [DE]_L[AB], [DF]_L[BC] 
m(EDF)=a olduğuna göre, m(BCD) nın a cinsinden 
değeri aşağıdakilerden hangisidir? 


A) — B) a C) 180°- a D) 2a E)90° + a 


15 . 



ABCD paralelkenar, AEF üçgen, [KL]//[EF] 
|EK|=2|AK|, |KL|=4 cm olduğuna göre, 
| EF] kaç cm dir? 

A) 6 B) 8 C) 10 D) 12 


E) 14 


16 . 



ABCD paralelkenar, B, G, E doğrusal, m(ÂDC)=70° 

] AF | = |AE| = | DC| olduğuna göre, m(AGB) 
kaç derecedir? 

A) 95 B) 100 C) 105 D) 110 E) 115 


1-E 

2-B 

3-D 

4-D 

5-C 

6-D 

7- A 

8-E 

9-C 

10-B 

11-B 

12-A 

13-B 

14-B 

15-D 

16-C 
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YAZILIYA HAZIRLIK TESTLERİ 

1. 



B C 

ABCD paralelkenar, [AE]±[BD], |AE|=6cm 

I BF | =4 cm olduğuna göre, Alan(BCF) kaç cm 2 dir? 


A ) 12 B) 16 C) 20 D) 24 E) 28 


ABCD paralelkenar a 
m(EAD) = 15° \ 

m(CBE) = 35° 

olduğuna göre, 

m(AİB) 

kaç derecedir? 



3. ABCD dikdörtgen a 

[DK]±[AE] F 

I BE | = | EC | =6 cm 
| AB |=8 cm 8 

olduğuna göre, 

| EK | kaç cm dir? 



A ) 1 B) 2 C) 2,8 D) 3,6 


4 . ABCD eşkenar 
dörtgen 
[AH]±[BC] 
|BD|=875 cm 
|AC|=475 cm 
olduğuna göre, 

I AH [ kaç cm dir? 



A) 4 B) 5 

Konu Kavrama Serisi 


B H 
C) 6 


D) 7 E) 8 


TEST/ 2 


5 . ABCD paralelkenar a 4 E 2 D 
[ EF 1 1 [AB] \ 

[BK]_L[DC] 

|AE| = |KC|=4cm \ 

| ED | =2 cm \ 

olduğuna göre, 

|AF| kaç cm dir? B 


A >! < c, f °>f E 'f 


ABCD deltoid 
[AB | = [AD | 
m(BAD) = 50° 
m(BCD) = 100° 

olduğuna göre, 
m (ABC) 
kaç derecedir? 



A) 90 B) 95 C) 100 


7 . ABCD ve CEFG 
kare 

B, C, E doğrusal 
karelerin alanları 
toplamı 44 cm 2 

olduğuna göre, 

| DE | kaç cm dir? 



\ 

B C 



A) 8 B) 4 0 3^3 D) 2yf\0 E) 27ÎT 


8. Kenar sayısı 22 olan bir konveks çokgenin iç açılar 
toplamı kaç derecedir? 


A) 4000 B) 3600 C) 3200 D) 2880 E) 2160 






YAZILIYA HAZIRLIK TESTLERİ 


TEST/ 2 




B\ 


C 8 E 

ABCD dikdörtgensel levhası şekildeki gibi duvara 
yaslahmıştır. j AD | =5 cm, |AB|=10cm, |CE|=8cm 

olduğuna göre, A ve E noktaları arasındaki 
uzaklık kaç cm dir? 

A) 6\İ2 B) 5%/¥ C)6V3 D) 10 E) 7l09 



ABCD karesinin dışında bir P noktası alınıyor. Karenin 
üzerindeki P ye en yakın nokta K, en uzak nokta L dir. 

|PK|=2%/2 cm, |PL|=672 cm olduğuna göre, 

karenin çevresi kaç cm dir? 

A) 12 B) 16 C) 20 D) 1272 E) 1672 


10. En kısa köşegeni 273 cm olan bir düzgün altıgenin 
alanı kaç cm 2 dir? 

A) 473 B)6V3 C)873 D)1073 E) 1273 



S 

a 

03 


1 4. ABCD kare 

m(BDE)=m(EDC) 
| EC | =2 cm 

olduğuna göre, 
karenin çevresi 
kaç cm dir? 



E 2 C 


A) 8 + 872 B)6 + 672 C)4+472 

D) 872 E) 472 


ABCD dikdörtgen, [AE] J_ [BD] , |AF| = |DF| 

| DC |= 372 cm , 1 DE | =7 cm olduğuna göre, 

|EF[ kaç cm dir? 

o /y 

A) 275 B) 372 C)3T7 D) 573 E) 


15. Köşegen sayısı kenar sayısının 5 katından 6 eksik 
olan düzgün çokgenin, çevrel çemberinin yarıçapı 
4 cm olduğuna göre, alanı kaç cm 2 dir? 


A) 24 B) 32 C) 36 D) 40 E) 48 



ABCD paralelkenar, [BF] açıortay, [BF]J_[FE] 


16 . ABCD kare 
m(ÂİB)=30° 

| BE | —8 cm 

olduğuna göre, 
karenin çevresi 
kaç cm dir? 


| DE | =4| EC | olduğuna göre, 


oranı kaçtır? 



A) 12 B)1272 C) 16 D) 1672 E) 20 


1-A 2-B 3-C 4-E 5-A 6-D 7-E 8-B 9-E 10-B 11-E 12-D 13-E 14-A 15-E 


ı-ı cnanr /^ır/^ıurcrrDi cadti damizaci 









TEST/ 3 



B H C 

ABCD paralelkenar, [DE] ve [CE] açıortay, [AH]J_[BC] 
|EC|=2%/5 cm, |ED |=4V5 cm olduğuna göre, 

|AH | kaç cm dir? 

A) 4 B) 6 C) 8 D) 10 E) 12 


1 4. ABCD kare 
[EB]±[EC] 

[ EB ] — 1 cm 
|EC|=3 cm 


olduğuna göre, 

| ED | kaç cm dir? 



A) 6 B) 472 C) 373 


15 . ABCD dikdörtgen 
[AE] _L[EC] 
|AE|=|DC| 

| EC |=12 cm 

olduğuna göre, 

| BC | kaç cm dir? 



1 6. ABCD eşkenar 
dörtgen 
[AE] -L [BC] 

|AE| =12 cm 
|BD| =20 cm 

olduğuna göre, 

I AD | . , _ 

i- — 1 oram kaçtır? 
AC 



10-D 11-B 12-B 13-C 14-D 15-D 16-E 


ın | co 











YAZILIYA HAZIRLIK TESTLERİ 


TEST/4 




YAZILIYA HAZIRLIK TESTLERİ 


TEST/4 


9 . ABCD kare 

[AF]n[DE]={G} 
|AE| = |BF| 
|EG|=1 cm 
| DG | =9 cm 
olduğuna göre, 

| DF j kaç cm dir? 



13 . ABCD kare 
[EF] açıortay 
m(BİD)=120° 

I EF | =4 cm 

olduğuna göre, 

| DC j kaç cm dir? 


A F 



A) I 0 V 2 B)5 -JE C) 5^/7 D) 2^30 E) 7Î3Ö 


A) 4 B) 5 C) 6 D) 4%/§" 


10 . ABCDEF düzgün 
altıgen 
| KF| =3 cm 
| KE | =1 cm 

olduğuna göre, 

| BK | kaç cm dir? 



14 . ABCD kare A 

[BG]n[DG]={G} :: 

I AE 1 = | CG | E- 

| DF| = |FG| 

| DE | =6 cm 
olduğuna göre, 

| EF | kaç cm dir? B 



A) -JS7 B)6>/2 C) 5%İ3 D) 5y[2 E) 4^3 


A) 6 B) 3%/5 C)473 D) 9 E) 12 


E 3 F. 



ABCD paralelkenar, [AE], [BE], [CF] ve [DF] açıortay 
| EF [ =3 cm, j AD [ = 11 cm olduğuna göre, 

| DC | kaç cm dir? 


A) 9 B) 8 


D) 6 E) 5 



C D K 

ABCDEF düzgün altıgeninin çevresi 18 cm 

olduğuna göre, |KF| + |KC| toplamı kaç cm dir? 


A) 18 B) 16 C) 15 D) 12 E) 10 


12 . ABCD dikdörtgen a 
[AK] n[DE]={G> 

[EF] // [AB] 

|DK|=|KC| 12 

I BE ] = | EC | 

I ABI =12 cm 

B 

olduğuna göre, 

|EF| kaç cm dir? 



1 6. ABCD kare 
m(EBD) =15° 

I BE | =4 cm 

olduğuna göre, 

| BD | kaç cm dir? 



A) 9 B) - 


C) 8 D) 


A) 6 B) 4V2 C) V3Ö D) 2-JÎ E) 2^6 


1-B 2-D 3-D 4-C 5-A 6-B 7-C 8-C 9-E 10-A 11-B 12-A 13-C 14-B 15-D 16-E 













YAZILIYA HAZIRLIK TEST LER İ 


TEST/5 


A 3 F 2 K 



ABCDEF düzgün altıgen A, F, K doğrusal, |AF|=3 cm 
|KF[=2 cm olduğuna göre, |KC| kaç cm dir? 



B 2 E 


ABCD paralelkenar, [DE] açıortay, |AD|=7cm 
| BE | =2 cm olduğuna göre, | AB | kaç cm dir? 

A) 9 B) 8 C) 7 D) 6 E) 5 


A)WI B) 2\/To C)4x/3 D)5x/2 E) 2^13" 



ABCD paralelkenar, [AF]X[BC], [AE]J_[DC] 
m(ABC) =65° olduğuna göre, m(EAF) 
kaç derecedir? 

A) 50 B) 55 C) 60 D) 65 


ABCD dikdörtgen 
| AE |=2%/3 cm 
| BE | =1 cm 


|CE|=5%/2 cm 

olduğuna göre, 

I DE | kaç cm dir? 



6 . ABCD kare 
[EB]X[EC] 
|EB|=V5 cm 
|EC 1=2^5 cm 

olduğuna göre, 

| AE | kaç cm dir? 


A)VÎÖ B) 2yf3 C) 7Î5 D) 4 E)3n/2 




ABCD paralelkenar, [BE]n[AC]={F}, |AE|=4cm 
| ED | =8 cm, | FC | =9 cm olduğuna göre, 

|AF| kaç cm dir? 

A) 2 B) 3 C) 4 D) 5 E) 6 


A) n/ĞÎ B) 2 VT 5 C)5%/2 D) 4^3 E)3n/5 


4 . ABCD dikdörtgen A 
[BF] _L [EF] 

I BE 1=7 cm 
| EC | =3 cm 

olduğuna göre, 
|AC|+|BD| 

B 

toplamı kaç cm dir? 



E 3 C 



ABCD paralelkenar, [AC] köşegen, [BE]n[BF]={B] 
I AE I = | ED | , |DF| = |FC|, |AK|=2cm 

olduğuna göre, |EF| kaç cm dir? 


A) 14 B) 16 CJ8V2 D) 4^35 E)4-/23 


A) 6 B) 5 C) 4 D) 3 E) 2 


Konu Kavrama Serisi 


YAZILIYA HAZIRLIK TESTLERİ 


B E F C 

ABCD paralelkenar, D, K, E doğrusal, [AF] açıortay 

[ BE | = | FC | olduğuna göre, m(EKF) kaç derecedir? 


TEST/ 5 




ABCD paralelkenar, [BD]n[EC]={F], [KF]//[DC] 

|AE| = |EB|=3cm olduğuna göre, |KF| kaç cm dir? 


A) 60 B) 75 C) 90 D) 120 E) 135 


A) 4 B) ■ 


14 . G noktası 


10 . ABCD eşkenar 
dörtgen 
|AEJ=|BC| 
m(BAE)=40° 

olduğuna göre, 

m(EDC) 

kaç derecedir? 

A) 10 B) 15 



ABCD eşkenar / 

dörtgeninin ağırlık / 

merkezi / L 

[GE] //[BC] / 

[GF] X[AD] / 

|AFI=2cm L 

B 

|GE| =5 cm 

olduğuna göre, |GF| kaç cm dir? 



C) 20 D) 25 E) 30 


C) 4 D) 5 


1 1 . ABCD kare 

m(FBC) = m(EFD) 

| EF | =2 cm 
[BF| =4 cm 

olduğuna göre, 
]AE| 2 + 1 AB | 2 
toplamı kaç cm 2 dir? 


E D 



D) 18 E) 20 



B 13 C 

ABCD paralelkenar, [AE] ve [BE] açıortay, [EF]X[DC] 

|AB|=12cm, |BC|=13cm, |FC|=3cm 

olduğuna göre, | EF | kaç cm dir? 

A) 7 B) 5 V 2 C)4V3 D) 742 E) 2,/m 



ABCD dikdörtgen, [BF]X[AC], |BE| = |EF| = |AF|=2cm 

olduğuna göre, | DE] kaç cm dir? 


12 . ABCDEF düzgün A 

altıgen V7 

[FG]n[AK]={L] jf- 

|BG| = |BK| = |AG| / / 
Alan(AFL)=16 cm 2 
olduğuna göre, V 

Aian(BGLK) \ 

kaç cm 2 dir? C 


A) 4n/3 B)5n/2 C)5n/3 D) -J70 E) 6%/2 


A) 8 B) 10 C) 12 D) 14 E) 16 


1-E 2-D 3-A 4-D 5-E 6-A 7-B 8-D 9-C 10-B 11-E 12-E 13-A 14-C 15-E 16-E 


OTT^TTTT nrAliETDT CADT T AMI/API 









YAZILI DENEMELERİ 


YAZILI / 1 


2 . 


4 . 


5 . 



ABCD paralelkenar, [DE|=2|EC|, |EF|=6cm 
|BF|=15 cm olduğuna göre, |AE| + |BD| toplamı 
kaç cm dir? 



ABCD paralelkenar, [AC] köşegen, [BE]o[CE]={E} 
| EF] —6 cm, | FG | =2 cm olduğuna göre, 

| BG | kaç cm dir? 


7 . 


8 . 



ABCD paralelkenar, [AG], [BE], [CE] ve [DG] açıortay 
|DC|=12 cm, |BC|=20 cm olduğuna göre, 

| EG | kaç cm dir? 


ABCD dikdörtgen 
I AE | = 1 BE | 
|BF|=3|FC| 

| AD |=12 cm 
| DC | =6 cm 
olduğuna göre, 
|EF| kaç cm dir? 

ABCD dikdörtgen 
[EB]1[EC] 
j AC | =3 cm 
| DC [ =6 cm 

olduğuna göre, 

| EC | kaç cm dir? 


12 



A 3 E 



10 . 


ABCD dikdörtgen 
[AE]±[BD] 

| BE | =4 cm 
| EC j =6 cm 

olduğuna göre, 

| DC | kaç cm dir? 


ABCD kare 
] AE | =4 cm 
| DE | ==2 cm 

olduğuna göre, 

| BE [ kaç cm dir? 


ABCD kare 
m(BDE)=15° 

| DE |=4 cm 
olduğuna göre, 

| BD | kaç cm dir? 



A 4 E 2 D 



ABCD kare 
EFGC dikdörtgen 
EFGC dikdörtgeninin 
çevresi 12 cm 

olduğuna göre, 

[ BD ] kaç cm dir? 





ABCD eşkenar dörtgen, [AE]1[DC], |DE|=4 cm 
| EC | =5 cm olduğuna göre, | AE | kaç cm dir? 


YAZILI DENEMELERİ 


YAZIU/2 


i. 


2 . 



ABCD paralelkenar, m(AEC)=90°, m(ADC)=60° 
|AE^=7 cm, | DC | =8 cm olduğuna göre, 

| BE [ kaç cm dir? 


16 



ABCD paralelkenar, [AF] ve [DE] açıortay 
| AD |=16 cm, |EF| =6 cm olduğuna göre, 
| AB | kaç cm dir? 


7 . 


8 . 


3 . 



ABCD paralelkenar, [BE]n[BF]={B> 


|AE| = |EF| = |FD| olduğuna göre, 


ABCD dikdörtgen 
[BE]1[AC] 

[ AE | =3 cm 
j EC | =9 cm 

olduğuna göre, 
|DE| kaç cm dir? 


|GK| 
I ACI 


oranı kaçtır? 




ABCD dikdörtgen, [DE]1[EC], |AD|=2|AB| 
| DE | =4 cm, | EC | =2 cm olduğuna göre, 
|BE| kaç cm dir? 


ABCD dikdörtgen 
[FE] 1 [AC] 

| BF | =4 cm 
1 FC] =8 cm 

olduğuna göre, 

| BD | kaç cm dir? 



ABCD kare 
[AC] köşegen 
| AE | =8 cm 
| EC | =2 cm 

olduğuna göre, 
|DE| kaç cm dir? 



Çevresi 6 cm olan karenin köşegenlerinin uzunluk- 
ları toplamı kaç cm dir? 


ABCD deitoid 
[AC]n[BD]={E} 
| AE | =4 cm 
| DE | =3 cm 
| EC ]=3-/3 cm 
olduğuna göre, 
Çevre(ABCD) 
kaç cm dir? 



10 . 


ABCD eşkenar 
dörtgen 
[AC] köşegen 
[EF]1[DC] 

| FC | =2 cm 
|DF| =4 cm 
olduğuna göre, 

| BD | kaç cm dir? 














YAZILI DENEMELERİ 





ABC D paralelkenar, m(ADE)=24°, m(EFC)=144° 

olduğuna göre, m(DEF) kaç derecedir? 



ABCD paralelkenar, [AE]1[BD], |AE|=4cm 
| BE | =5 cm, | ED | =7 cm olduğuna göre, 

| EC I kaç cm dir? 



ABCD paralelkenar, [AG]n[DE]={F>, |EC|=2|BE| 
| DG | =3 1 GC | , | FG | =4 cm olduğuna göre, 

[AF| kaç cm dir? 


ABCD dikdörtgen 
[AC]n[BE]={F} 

I AE | =2 1 ED | 

|AF| =4 cm 
| DC | =8 cm 
olduğuna göre, 

| ED | kaç cm dir? 


E D 



ABCD dikdörtgen 
[EA]1[EC] 


I BD I =1 0 cm 


|EC|=5 cm 

olduğuna göre, 
|AE| kaç cm dir? 



Konu Kavrama Serisi 


ABCD kare 


|DEJ = |BC| 
m(EDC)=60° 

olduğuna göre, 


kaç derecedir? 


ABCD kare 


[AF] X [DE] 


|EF[=1 cm 


I FD I =4 cm 


olduğuna göre, 
karenin çevresi 
kaç cm dir? 


ABCD kare 


[AE]o[BF]={K} 


I EK I =1 cm 


|AK| =9 cm 

olduğuna göre, 
|KF| kaç cm dir? 


ABCD eşkenar 


m(BAD)=120° 


I BE 1=2 cm 


I EC 1 =6 cm 



olduğuna göre, J 
|DE| kaç cm dir? B 2 E 


10 . ABCD yamuk 


A x+3 D 


ABED deltoid 


|BA|=|BE| 
|AD|=(x+3) cm 
|DE|=2xcm 


| EC I =9 cm 


olduğuna göre, 

| BCJ kaç cm dir? 



11. SINIF GEOMETRİ SORU BANKASI 





















ll.SMF GEOMETRİ 
Konu Kavrama Serisi 


ı 



2. ÜNİTE @ 0 ®( 

f. 

ÇEMBER 


1. ÇEMBERDE AÇI 7 Test 

2. ÇEMBERDE UZUNLUK 8 Test 

3. DAİREDE ALAN 5 Test 

4. GEOMETRİK YER 1 Test 

5. ANALİTİK DÜZLEMDE ÇEMBER VE DAİRE 6 Test 

YAZILIYA HAZIRLIK TESTLERİ 5 Test 

YAZILI DENEMELERİ 2 Yazılı 



eeitîm yayonlars 







ÇEMBERDE ÂÇI 


1. [AB] çap 

olduğuna göre, 

m(Âİ<B) 

kaç derecedir? 


A) 360 B) 180 C) 135 D) 120 E) 90 


O çemberin merkezi 
m(AOB) = 3x+20° 


kaç derecedir? 
A) 60 B) 65 


TEST/1 


0 ' 

İB 

m(AB)=4x 

niHıınıına nöro 

X 

/ 

! B 

uıULiyuıia yuıc, 

m(ÂOB) 

, /S\o x+ 20« J 


D) 75 E) 80 


2 . Çemberde 

m(ADB)=2m(ÂCB) 
olduğuna göre, 
m(ÂCB) 
kaç derecedir? 


A) 100 B) 110 C) 120 D) 130 E) 140 



O çemberin merkezi 

m(AOB)=85° 

m(AB)=3x+25° 

olduğuna göre, 
x kaçtır? 


A) 15 B) 20 C) 25 



D) 30 E) 35 



Çemberde m(AB)=x, m(BC)=x+10°, m(AC)=x+50° 

olduğuna göre, m(BC) kaç derecedir? 

A) 90 B) 100 C)110 D) 120 E) 130 


7 . O çemberin merkezi 
m(AOB)= 130° 
m(ACB)=5x+30° 

olduğuna göre, 
x kaçtır? 


A) 40 B) 42 C) 45 



D) 50 E) 60 


4 . O çemberin merkezi 
m(AOB)=50° 

olduğuna göre, 

m(ÂKB) 

kaç derecedir? 


A) 25 B) 30 C) 40 D) 50 E) 60 

Konu Kavrama Serisi 



8. O çemberin merkezi 
|BC| =2|ÂC| 
m(ÂOB)= 102° 

olduğuna göre, 

m(ÂC) 

kaç derecedir? 


A) 68 B) 51 C) 45 D) 40 E) 34 

11. SINIF GEOMETRİ SORU BANKASI 



ÇEMBERDE AÇI 


TEST/1 

















ÇEMBERDE AÇI 


TEST/ 3 


1 . [AB çembere 


m(AEC)= 130° 

olduğuna göre, 

m(BAC) 

kaç derecedir? 



A) 55 B) 60 


C) 65 D) 70 E) 75 


[CD çembere 


m(ABC) = 50° 

olduğuna göre, 

m(ÂCD) 

kaç derecedir? 



A) 40 B) 45 C) 50 


D) 55 E) 60 


3 . [CD çembere teğet 
m(BAC)=3x+2° 
m(BCD) =2x+20° 

olduğuna göre, 

m(BAC) 

kaç derecedir? 


.C 

Ç 2x+20° 



A) 36 B) 42 


C) 50 D) 56 E) 60 


[AB, A noktasında 
O merkezli çember 
yayına teğet 
m(AOC)= 104° 

olduğuna göre, 

m(BAC) 

kaç derecedir? 



A) 76 B) 70 C) 64 D) 60 


[AB, O merkezli 
çembere teğet 
m(DC)=m(ÂC)+20° 
m(BAD)=35° 

olduğuna göre, 

m(COD) 

kaç derecedir? 



A) 50 B) 45 


C) 40 D) 35 E) 30 


Yandaki şekilde 

ABC üçgeni ve 

çevrel çemberi / 

verilmiştir. 

DE çembere 1 

C noktasında teğet V 

I AB J=|AC| 
m(BCE)=68° 

olduğuna göre, 
m(ABC) kaç derecedir? 


D) 68 E) 72 


\L 

B C\ 


Çemberde A teğet noktası, m(KBD)=40°, m(ADB)=35° 

olduğuna göre,m(CAD) kaç derecedir? 

A) 70 B) 65 C) 60 D) 55 E) 50 



[BK, A noktasında çembere teğet, B, C, D doğrusal 

Buna göre, aşağıdakilerden hangisi kesinlikle doğ- 


A) m(BAD)=m(ACB) B) m(ABC)=m(DAC) 

C) m(DAC)=m(BÂb) D) m(KBC)=m(BAD) 

E) m (ABC) = m (ACB) 


Konu Kavrama Serisi 


11. SINIF GEOMETRİ SORU BANKASI 


















ÇEMBE RDE AÇI 


O, [ABJ çaplı yarım 
çemberin merkezi 
m(BOC)=70° 
m (EDO) =140° 

olduğuna göre, 
m(BEC) kaç derecedir? 




O çemberin merkezi, m(EAC)=15°, m(ACB)=30 

olduğuna göre, m(ABD) kaç derecedir? 


A) 10 B) 15 C) 20 D) 25 


O çemberin 


merkezi 


|AB1=[BC| 

m(ADO)=27° 

olduğuna göre, 



kaç derecedir? 



Çemberde E teğet noktası, ] AB [ — |BD| = | DE [ 
m(ACE)=36° olduğuna göre, m(DEF) kaç derecedir? 


Konu Kavrama Serisi 


TEST/ 5 


Çemberde 


m(BAC)=70° 

m(ABF)=a 

m(ACD)=3a 

olduğuna göre, 
a kaç derecedir? 




[AD, D noktasında BDC çember yayına teğet 
A, B, C doğrusal, | BA[ = | BD | , m(ADC) = 1 30 

olduğuna göre, m(BD) kaç derecedir? 



O, [DC] çaplı yarım çemberin merkezi, |BE| = |OC| 
m(ACB)=51° olduğuna göre, m(ABC) kaç 


derecedir? 


ÇEMBERDE AÇI 


[AE, E noktasında 
[AF, F noktasında 
çembere teğettir. 

Buna göre, 
aşağıdakilerden 
hangisi veya 
hangileri kesinlikle 
doğrudur? 





I. m(EAF)=m(EBF) 


m(FTF) = ™(EBF)-m(EKF) 

2 


III. m(EAF)+m(EKF)=180° 


A) Yalnız I B) Yalnız I 

D) I ve ili 


E) II ve I 



[BA, F noktasında, [BC, D noktasında çembere 
teğet, m(FED)=70° olduğuna göre, 
m(ABC) kaç derecedir? 


A) 30 B) 40 C) 50 D) 60 



[BA ve [BC çembere teğet, m(ABC)=44° 

olduğuna göre, m(ADC) kaç derecedir? 


A) 46 B) 54 C) 68 D) 72 


-C 2-E 3-D 4-C 5-A 6-D 


TEST/ 5 


12. [AB ve [AC 


çembere teğet 
m(BAC)=70° 

olduğuna göre, 
m (BDC) A<J 70 ' j d 

kaç derecedir? 





[EA, A noktasında [EC, C noktasında çembere teğet 
m(ADC)=3a, m(AEC)=2a olduğuna göre, 
m (ABC) kaç derecedir? 


1 4. [AB ve [AC çember 


yayına teğet 
m(BAC) = ^m(BDC) 


olduğuna göre, 
m (BDC) 
kaç derecedir? 



A) 120 B) 125 C) 130 D) 135 E) 140 


15. [BA ve [BC 


O merkezli 


çembere teğet 
m(OCD)=10° 


m(OAD)=36° ‘ 

olduğuna göre, 

m(ÂBC) 

kaç derecedir? 



A) 108 B) 92 


D) 85 E) 72 


11. SINIF GEOMETRİ SORU BANKASI 


Konu Kavrama Serisi 



10-B 11-C 12-E 13-E 14-A 15-C 


11. SINIF GEOMETRİ SORU BANKASI 









TEST/ 6 









ÇEMBERDE AÇI 


TEST/ 7 


AB ve CD çembere 
teğet 

m(BAC)=70° 

olduğuna göre, 


kaç derecedir? 



Çemberler C noktasında 
dıştan teğet 
B, D teğet noktaları 
m(BAD)=80° 

olduğuna göre, 

m(BCD) 

kaç derecedir? 


A) 160 B) 150 C) 140 D) 130 E 





O., ve 0 2 merkezli çemberler A ve C noktalarında 
kesişiyor. 

Buna göre, m(ABC) kaç derecedir? 

A) 125 B) 120 C) 110 D) 100 


O çemberin merkezi 
m(OCB)=25° 

olduğuna göre, 


kaç derecedir? 


A) 65 B) f 


ABCD kirişler 


[BE] ve [DF 


m(BEF)=35° 

olduğuna göre, 


kaç derecedir? 



Konu Kavrama Serisi 


11. SINIF GEOMETRİ SORU BANKASI 



A B Ç 

[CD, D noktasında [AB] çaplı yarım çembere teğet, 

i AC | =3 1 BC | olduğuna göre, m(ACD) kaç derecedir? 

A) 30 B) 25 C) 20 D) 15 E) 10 

I 


13 . Çemberde 

A, E, C doğrusal 

m(ÂB)=m(ÂD) 

m(DİC)=5° 

m (ABD) =25° 

olduğuna göre, 

m(ÂEB) 

kaç derecedir? 

A) 20 B) 25 



10 . O çemberin merkezi 
|AB|=|AC| 
m(BAC)=80° 

olduğuna göre, 
m(BDC)=x 
kaç derecedir? 


A) 100 B) 105 C)110 D) 115 E) 120 




Çemberler C noktasında dıştan teğet, [DE] çap 
m(BAC)=35° olduğuna göre, m(BDE) kaç 
derecedir? 

A) 30 B) 35 C) 40 D) 50 E) 55 


12 . AE ve BF çembere 
teğet 

m(DC)=40° 

m(EAC)=50° 

m(FBD)=44° 

olduğuna göre, 

m(AKB) 

kaç derecedir? 



14 . Çemberler D ve E A 

noktalarında 

kesişiyor. / \ 

B, C teğet noktaları / _ 

m(DBC)=36° ^ ^ 36 32 ^ ? 

m(DCB)=32“ /[ 'k f )\ 

olduğuna göre, ^ / 

m(BAC) 
kaç derecedir? 

A) 68 B) 70 C) 72 D) 75 E) 80 



A O C B 

O merkezli yarım çemberde, [KC]_L[AB], |OC| = |BC| 

olduğuna göre, m(KTB) kaç derecedir? 

A) 15 B) 30 C) 45 D) 60 E) 75 



O yarım çemberin merkezi, [DO]X[AB], |AD|=2|DC| 

olduğuna göre, m(BAC) kaç derecedir? 


A) 96 

B) 108 

C) 116 D) 122 

E) 126 1 

A) 15 B) 20 

C) 25 D) 30 E) 40 

1-E 2-D 

3-C 4-D 

5-C 6-B 7-A 

8-D 9-A 

10-E 11-E 12-E 

13-C 14-A 15-B 16-D 

Konu Kavrama Serisi 


137 

1 1 . SINIF fiFDMFTRİ STIRI T RAMIZ A cı 











ÇEMBERDE UZUNLUK 


TEST/1 


1. Yarıçapı 15 cm olan çemberin merkezinden geçen 
kirişin uzunluğu kaç cm dir? 

A) 15 . B) 20 C) 30 D) 35 E) 40 



P noktası yarıçapı 9 cm olan çemberin içinde bir 
nokta olduğuna göre, P noktasından geçen 
en büyük kirişin uzunluğu kaç cm dir? 

A) 9 B) 10 C) 12 D) 15 E) 18 



P noktasının yarıçapı 12 cm olan şekildeki çembere 
en kısa uzaklığı 7 cm dir. Çember üzerindeki P ye 
en uzak nokta A olduğuna göre, |PA| kaç cm dir? 


* ' 

| i 


/ 

1 1 

V 



O merkezli çemberin içindeki P noktasının çembere 
en kısa uzaklığı 7 cm, | OP | =9 cm olduğuna göre, 
çemberin yarıçapı kaç cm dir? 

A) 9 B) 12 C) 15 D) 16 E) 18 


O, ve 0 2 merkezli çemberlerin yarıçapları sırasıyla 
13 cm ve 5 cm dir. |0 1 0 2 | =24 cm olduğuna göre, 
çemberler arasındaki en kısa uzaklık kaç cm dir? 


7 . Yarıçapları sırasıyla 12 cm ve 7 cm olan iki çem- 
berin merkezleri arasındaki uzaklık 23 cm olduğuna 
göre, çemberler üzerindeki birbirine en uzak iki 
nokta arasındaki mesafe kaç cm dir? 


A) 61 B) 54 C) 48 D) 42 E) 36 



O merkezli çemberin içindeki P noktasına çember 
üzerindeki en yakın nokta A, en uzak nokta B dir. 
|AB|=18cm, |OP|=4 cm olduğuna göre, 

|PA| kaç cm dir? 

A) 4 B) 5 C) 6 D) 7 E) 8 

Konu Kavrama Serisi 



Yarıçapları sırasıyla 7 cm ve 4 cm olan O, ve 0 2 
merkezli çemberler birbirine dıştan teğettir. 
Çemberlerin birbirine en uzak noktaları A ve B 

olduğuna göre, |AB| kaç cm dir? 

A) 14 B) 18 C) 22 D) 24 E) 25 

11. SINIF GEOMETRİ SORU BANKASI 


ÇEMBERDE UZUNLUK 


9 . 


A| 

f 




1 2 


0 1 ve 0 2 merkezli çemberler C ve D noktalarında 


kesişiyor. |AB|=4cm, 10,021=15 cm 


olduğuna göre, çemberlerin yarıçapları toplamı 
kaç cm dir? 


A) 22 B) 19 C) 17 D) 15 E) 11 


10 . Yarıçapları sırasıyla 
17 cm ve 4 cm olan 
O, ve 0 2 merkezli 
çemberler A 
noktasında içten teğet 
olduğuna göre, 

1 0 1 0 2 1 kaç cm dir? 



A) 13 B) 12 C)10 


1 1 . Çemberde 
[AB]1[BC] 
|AB|=6cm 
| BC | =8 cm 

olduğuna göre, 
çemberin yarıçapı 
kaç cm dir? 



A) 2 B) 3 


12 . [AB] çap 
| AC | =4 cm 
|BC| =2 cm 

olduğuna göre, 
[AB | kaç cm dir? 



A) 3V2 B)2V5 C) 5 D) 2^7 E) 4^2 


TEST / 1 


13 . O, [AB] çaplı yarım 

çemberin merkezi / 

[CD]±[AB] / , 

m(AOC)=135“ | 

] CD | =3 cm 

olduğuna göre, [AB | kaç cm dir? 


A) 9^2 B) 12 0)10 D) 5%/of E) 6%/2 


1 4. [AB] çap 
ABC üçgen 
j AD | = | DC| 

| AB |=2n/Îİ 3 cm 
| BC | =6 cm 



olduğuna göre, |BD| kaç cm dir? 

A) 2 VÎÖ B)3yf5 0)4^3 D) 5^2 E) 3%/fF 


15. O çemberin merkezi 
m(ÂB)=90° 

| AB | =6 cm 

olduğuna göre, 
çemberin yarıçapı 
kaç cm dir? 



B)4>/2 C)3^ 


E) 3-J2 


16. O çemberin merkezi 
m(ÂOB)=60° 
|AO|=(x+3) cm 
|AB| =(2x-6) cm 

olduğuna göre, 
çemberin yarıçapı 
kaç cm dir? 


o ^— \ 


B) 8 C) 9 


D) 10 E) 12 


1-C 2-E 3-D 4-B 5-A 6-D 7-D 8-C 9-B 10-A 11-D 12-B 13-E 14-A 15-E 16-E 


Knnu K^trram» 


11, SINIF GEOMETRİ SORU BANKASI 




TEST/ 2 


ÇEMBERDE UZUNLUK 


1 . Yarıçapı 5 cm olan 
çemberde 
[AB] kirişinin 
uzunluğunun 
alabileceği kaç 
farklı tam sayı 
değeri vardır? 



A) 10 B) 9 


D) 7 E) 6 


O merkez 


[AB]//[CD]//[EF] 
| AB | =9 cm 


|EF|=13 cm 


olduğuna göre, 

| CD | nin alabileceği 
tam sayı değerleri 
toplamı kaçtır? 



A) 21 B) 23 C) 33 


D) 42 E) 55 


3. O çemberin merkezi 

|AB|=17cm — ' 

[CD] çemberin / 

merkezine [AB] den 

daha yakın \ 

CV __ 

olduğuna göre, \ 

| CD | nin alabileceği 

en küçük tam sayı değeri kaçtır? 


A) 16 B) 17 C) 18 D) 19 


4 . O çemberin merkezi , 

[OE] X[AB] 

[OF] _L[CD] ! \ 

|OE| > | OF [ \ 0 

[ AB | =7 cm l 

çemberin X0 -y 

yarıçapı 6 cm 

olduğuna göre, |CD| nin alabileceği tam sayı 
değerlerinin toplamı kaçtır? 


A) 17 B) 27 C) 30 D) 38 E) 45 


Çemberde 


m(AB)=m(CD) 

| AB | = (x+7) cm 
|CD|=(2x-9) cm 

olduğuna göre, 

| AB [ kaç cm dir? 


A) 16 B) 23 


6 . Çemberde 


[ AB | = I CD | 


|AB|=(x+7) cm 


|CD|=15 cm 


olduğuna göre, 
x kaç cm dir? 


A) 12 B) 1 1 


7. O çemberin merkezi 

[OE] X[AB] 

[OF] X[CD] 

|OE| = |OF| 


I ABI =18 cm 


olduğuna göre, 

] CD | kaç cm dir? 



C) 30 D) 32 



A) 15 B) 16 C) 17 D) 18 E) 19 


8 . O çemberin merkezi 


[OC] X [AB] 

[ AC | =8 cm 

olduğuna göre, 

| BC | kaç cm dir? 



A) 7 B) 8 


D) 10 E) 11 


Komi Kavrama Serisi 
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TEST/ 2 


ÇEMBERDE UZUNLUK 



O çemberin merkezi 
m(OAB)=30° 

| AO | =5 cm 

olduğuna göre, 

| AB | kaç cm dir? 

A) 6\/2 B)5V3 C)4^ D) 10 E) 12 


A C O D B 



O merkezli yarım çemberin içinde CDEF karesi 
verilmiştir. | EF |= 2%/3 cm olduğuna göre, 
çemberin yarıçapı kaç cm dir? 

A) 3 B) n/TÖ C) 2v/3 D) \f\5 E) 4 


A O D B 



C 


O, [AB] çaplı yarım çemberin merkezi, [OC]X[AB] 

| OD | = | BD | , | CD |= 3\^5 cm olduğuna göre, 

| AB | kaç cm dir? 

A) 8 B) 9 C)10 D) 12 E) 15 


0 çeyrek çemberin 
merkezi 

OABC dikdörtgen 
|OC| =8 cm 
| AC [ = 10 cm 

olduğuna göre, 

1 AD | kaç cm dir? 

A) 6 B)j 




















ÇEMBERDE UZUNLUK 


TEST/ 5 



A) 14 


B) 28 


[AC]n[BD]={E> 

| AE |=12 cm 
) EC 1 =6 cm 
[DE |=8 cm 
olduğuna göre, 
|BE| kaç cm dir? 


A) 6 


B) 8 


A) 12 


B) 10 


4 . 


[AC]n[BD]={E} 

| DE | =6 cm 
| BE |=15 cm 
|AE|=(x+1) cm 
| EC | =x cm 
olduğuna göre, 
|AE| kaç cm dir? 


A) 6 


B) 8 


C) 32 


D) 44 


E) 56 



[AC]n[BD]={E} 
|AE|=|EC|+2 
| BE | . | DE |=15 cm 2 

olduğuna göre, 

| AC | kaç cm dir? 




C) 9 


D) 10 


E) 12 


6 . 


[AC]n[BD]={E} 

I BE | =3 1 DE | 

[ AE |=12 cm 
| EC 1 =9 cm 

olduğuna göre, 

| BE | kaç cm dir? 


A) 18 


B) 16 



O çemberin merkezi 
[OC]n[AB]={D} 
|AD|=8 cm 
| BD | =6 cm 
[ DC | =3 cm 
olduğuna göre, 
|OD| kaç cm dir? 


A) 7 


-f 



0 yarım çemberin 
merkezi 

[OD]n[EC]={F} 

1 OF | = [ DF | 

| EF |=15 cm 



|FC|=12cm olduğuna göre, |DF| kaç emdir? 

A) 2\^t5 B) 5%[2 C)4n/3 D) 3^5 E) -JÎ5 


8 . O, [AB] çaplı yarım 
çemberin merkezi 
[OD]n[EC]={F} 
|OF| =5 cm 
I DF I =6 cm 



|EF|=(x+2) cm, |FC|=(x-2) cm olduğuna göre, 
x kaçtır? 


A) 12 


B) 11 


C) 10 


D) 9 


E) 8 


Konu Kaurama Sorici 
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1 1 SINIF GEOMETRİ SORU BANKASI 


ÇEMBERDE UZUNLUK 


TEST/ 5 



olduğuna göre, j AD [ . |AE| çarpımı kaç cm 2 dir? 

i 


A) 28 


B) 32 


C) 40 


D) 42 


E) 44 


10 . 



| AD [ =7 cm olduğuna göre, |DE| kaç cm dir? 
A) 9 B) 8 C) 7 D) 6 


E) 4 


11 . 



[AD|=6cm olduğuna göre, |DE| kaç cm dir? 

A) 6,5 B) 6 C) 5,5 D) 5 


E) 4 


12 . 



|DE|=12cm olduğuna göre, |AC| kaç cm dir? 

A) 8^2 B)6V2 C)3%/5 D) 6 E)4n/2 


13 . [AC]n[AE]={A> 
[AD |=6 cm 
| BC | =4 cm 
| DE |=10 cm 

olduğuna göre, 

| AB [ kaç cm dir? 



A) 16 B) 12 


C)10 D) 8 E) 4 


14 . 



[AC]n[AE]={A>, |BC| = |AB|+3, |AD|.|AE| =65 cm 2 
olduğuna göre, |AC| kaç cm dir? 

A) 10 B) 12 C) 13 D) 14 E) 15 


15 . 



[AC]n[AE]={A>, |AB|=2[BC|, |AD|=12cm 
| DE |=4 cm olduğuna göre, |AC| kaç cm dir? 

A) 10 B) 6\[3 C)8 42 D) 12 E) 12^/2 


16 . 



O çemberin merkezi, [AO]n[AD]={A}, |AB|=3 cm 
| AC 1 =4 cm, | CD | =8 cm olduğuna göre, 

| OB [ kaç cm dir? 


A) 8 


B) 


15 


C) 7 


D) 


13 


E) 6 


1-B 2-C 3-D 4-D 5-A 6-B 7-A 8-C 9-E 10-A 11-A 12-A 13-D 14-C 15-E 16-D 
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11. SINIF GEOMETRİ SORU BANKASI 




ÇEMBERDE UZUNLUK 


TEST/ 6 


2 . 


3 . 



[AB çembere teğet, A, C, D doğrusal, | AB |=4 %/¥ cm 
olduğuna göre, | AC | . | AD | çarpımı kaç cm 2 dir? 

A) 72 B) 76 C) 80 D) 84 E) 96 



[AB çembere teğet, A, C, D doğrusal, | AC | =5 cm 
| CD [=10 cm olduğuna göre, |AB| kaç cm dir? 

A) 5^2. B) 2\/Î5 C) 5 \/3 D) 3 %/To" E) 10 



[AB çembere teğet, A, C, D doğrusal, | AB |=2 n/TÖ cm 
| AC | —4 cm olduğuna göre, |DC| kaç cm dir? 

A) 8 B) 6 C) 5 D) 4 E) 3 



[AB çembere teğet, A, C, D doğrusal, | AB |=3 n/ 5 cm 
|CD|=4cm olduğuna göre, |AC| kaç cm dir? 

A) 4 B)| C) 5 D)^ E) 6 



6 . 


7 . 



[AB çembere teğet, A, C, D doğrusal, | AB | = 2^f\5 cm 
|AC| = (x-1) cm, |CD| =(x+1) cm olduğuna göre, 
j AD | kaç cm dir? 


A) 6 B) 8 C)10 D) 12 E) 15 



[AB çembere teğet, A, C, D doğrusal, | AB [= </3Ğ cm 
| DC | = | AC | +4 olduğuna göre, |AD| kaç cm dir? 

A) 8 B) 10 C) 12 D) 15 E) 16 


[AB, O merkezli çembere teğet, A, C, O doğrusal 
|AB|=3n/6citi, |AC| = |OC| olduğuna göre, 



| AC | kaç cm dir? 


A) 6^/2 B) 6 C) 2\İ7 0)2^5 E) 3^2 


O merkezli bir çemberin dışındaki P noktasının 
çembere en kısa uzaklığı 2-fE cm, |PO|=3\/¥cm 

olduğuna göre, P noktasından çembere çizilen 
teğet parçasının uzunluğu kaç cm dir? 

A) 2 7ÎÖ B) 6 0)4^2 D)2n/7 E) 5 
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11. SINIF GEOMETRİ SORU BANKASI 


ÇEMBERDE UZUNLUK 


9 . fDE, O merkezli 


TEST/6 




co | m 




TEST/ 7 







ÇEMBERDE UZUNLUK 


Çemberler C ve D 

noktalarında 

kesişiyor. 

B teğet noktası 
[AD]n[AF]={A} 

| AB \=4/3 cm 
| AE| —4 cm 
olduğuna göre, 

| EF | kaç cm dır? 

A) 8 B) 9 



C) 10 D) 12 


[BC], B noktasında B 

O merkezli çeyrek 
çembere teğet 
[BC]1[DC] 

| BC | =6 cm 
|DC|=2 cm 
olduğuna göre, 
çemberin yarıçapı q 

kaç cm dir? 

A) 8 B) 9 C)10 


6 C 



D) 12 E) 14 



O çemberin merkezi 
m(ABO)=90° 
m(OCD)=90° 
|OB|=5 cm 
|AB|=6 cm 
| OC | =7 cm 
olduğuna göre, 

| CD | kaç cm dir? 


A) a/ÎÖ B)2>/3 C)VÎ5 D) 4 E) 3^ 


3 . O çemberin merkezi 
A, B, D doğrusal 
[AO]±[CO] 

1 OB | =3 cm 
|OA| =4 cm 
olduğuna göre, 

| BD | kaç cm dir? 



O çemberin merkezi 
[DC]±[AB] 

[EF] 1 [AB] 

|OC| =7 cm 
| DC| =24 cm 
|OE|=15 cm 
olduğuna göre, 
|EF| kaç cm dir? 


7 . Çemberde 
m (ABC) = 135° 
|AB|=->/2cm 
| BC | =2 cm 

olduğuna göre, 
çemberin yarıçapı 
kaç cm dir? 


S 


"n. 

D 

[\ 

1 E 


E 


d 

6 

V 


D) 16 E) 15 



A) VTÖ 


C) 2^2 D) %/6 E) \[5 



ABC üçgen, [AB] 1 [AC] , | AD | = | DC | =6 cm 
| EC | =4 cm olduğuna göre, çemberin çapı 
kaç cm dir? 

A) 3/E B)3/E C)6%/6 D) 4^ E) 5 VTo" 



0 1 merkezli yarım çember D noktasında 0 2 merkezli 
çembere teğet, [AC, C noktasında 0 2 merkezli 
çembere teğet. 0 2 merkezli çemberin yarıçapı 3 cm 
| AB |=4 cm olduğuna göre, |BC| kaç cm dir? 


Konu Kavrama Serisi 
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EMBERDE UZUNLUK 


TEST/ 8 


9 . [AB, çembere 
teğet 

[BC] _L [AD] 

| AC |=2%/3 cm 
| CD |=4%/3 cm 

olduğuna göre, 
çemberin çapı 
kaç cm dir? 



A 2>/3 


A) 3J2 B) 8 C) 6 /î 


E) 6sİ3 


13 . O merkezli çember 

D, E ve F noktalarında 
[AC] çaplı yarım 
çembere ve A merkezli 
çeyrek çembere teğet 
| AC ] = 12 cm 
olduğuna göre, 

O merkezli çemberin 
yarıçapı kaç cm dir? 


■y o v 


F B 


10 . Çemberler B ve D 
noktalarında 
kesişiyor. 
[AC]n[BD]={E} 

| KE | =4 cm 
| EL| =3 cm 
[AK| =12 cm 
olduğuna göre, 
|CL| kaç cm dir? 


A) 13 B) 12 C)10 D) 9 E) 8 



°>T EH 



KL, [AB] ve [BC] yarım çemberlerin ortak dış teğeti 
A, B, C doğrusal, |KL|=3%/2 cm olduğuna göre, 

| AB [ . | BC | çarpımı kaç cm 2 dir? 


1 1 . [AB] ve [AD] 

[BC] çaplı yarım 
çembere teğet 
B, C, D doğrusal 
| AE j =5 cm 
| DE |=8 cm 
olduğuna göre, 
çemberin yarıçapı 
kaç cm dir? 



15. [DC] çaplı yarım çember 
O merkezli 
yarım çembere 
O noktasında teğet 
|AO[=3 cm 


olduğuna göre, |DC| kaç cm dir? 



D) 3 E) 


B) 3/2 C) 2 42 


1 2. [AC] çaplı yarım çember q 
A ve C noktalannda 
A merkezli çeyrek 
çembere teğet 
D [AC] çaplı yarım ^ ' v 
çemberin merkezi 
| AD | =3 cm 

olduğuna göre, ^ 

| BE | kaç cm dir? 


A) 3/5 -3 B) 2/6-2 C)3/E-6 

D) 3/6 - 6 E)3n/5-1 




ABCD dikdörtgeninin içindeki B ve C merkezli çeyrek 
çemberler F noktasında birbirlerine teğet 
| DE | = | EC | =2 cm olduğuna göre, | AD | kaç cm dir? 

A) 10 B) 9 C) 8 D) 7 E) 6 


1-A 2-B 3-E 4-C 5-C 6-B 7-E 8-A 9-C 10-D 11-C 12-A 13-B 14-A 15-B 16-E 


Konu Kavrama Serisi 


11. SINIF GEOMETRİ SORU BANKASI 




DAİREDE ALAN 


TEST/1 


1 . O çemberin merkezi 
1 OA | =4 cm 

olduğuna göre, 
çemberin çevresi 
kaç cm dir? 



5. O daire diliminin 
merkezi 
|AB| =2ti cm 
| AO | =8 cm 

olduğuna göre, 

m(AOB) 

kaç derecedir? 



A) 6rr B) 1% C) 8n D) 9 k 


A) 15 B) 30 C) 45 D) 60 E) 75 


2. Yarıçapı 3\İ3 cm olan çemberin çevresi kaç cm 
dir? 


A) 3\[3n B) As[3k C) 5x/3 ji 

D) 8s[3n E) 7^3 ti 


6 , O çemberin merkezi 
m(ÂOB) =50° 
m(DOC) =80° 

|AB| =30 cm 

olduğuna göre, 
|DC| kaç cm dir? 


A) 48 B) 50 C) 54 



7. O, çember 


3. Çevresi 671 cm olan çemberin yarıçapı kaç cm dir? 


A) 3 B)| C) 2 D)| E) 1 


yayının merkezi 
[AC] _L[OB] 
m(OAC) =60° 

| AC | =3 cm 

olduğuna göre, 
|AB | kaç cm dir? 



A) 71 B) ş 


D) Ş E) 3ti 


4. O daire diliminin 
merkezi 
| OB | =4 cm 
m(ÂOB) =45° 

olduğuna göre, 

AB yayının uzunluğu 
kaç cm dir? 



[AB]J_[BC] 

| AB | =4 cm 
|BC|=6 cm 

olduğuna göre, 
çemberin çevresi 
kaç cm dir? 



A)| B) 71 C)|u 


D) 27i E) |ti 


A) 137i B) 9 7t C) 4 71 D) 2V?3 71 E) -f\3 n 
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9. Yarıçapı 6 cm olan dairenin alanı kaç cm 2 dir? 


A) 12ti B)18n C) 24n D) 30n E) 36 ti 


1 3. [AB] çap 
I AB[ =8 cm 

olduğuna göre, 
yarım dairenin 
alanı kaç cm 2 dir? 



A) 127i B) 107t C) 871 D) 671 E) 47 i 


10. Yarıçapı 3^5 cm olan dairenin alanı S,, yarıçapı 
2%/3 cm olan dairenin alanı S 2 olduğuna göre, 
8,-82 farkı kaç cm 2 dir? 

A) 30ti B) 33ti C) 35n D) 37 ti E) 407t 


14. O çeyrek, dairenin 
merkezi, A ve B 
noktaları arasındaki 
uzaklık 4 cm 
olduğuna göre, 
çeyrek dairenin 
alanı kaç cm 2 dir? 



11. . Çevresi 14 tx cm olan dairenin alanı kaç cm 2 dir? 


15. Yarıçapları oranı — olan iki dairenin alanları oranı 
kaçtır? 


A) 30ti B) 36ti C) 42ti D) 49tc E) 56ti 


12. Yarıçapı 4 cm olan, çeyrek dairenin alanı kaç cm 2 
dir? 

A) 71 B) 27t C) 371 D) 4 ti E) 5n 


16. [AB] X [AC] 

] AB ) =6 cm 
| AC | = 8 cm 

olduğuna göre, 
dairenin alanı 
kaç cm 2 dir? 


A) 257i B) 307i C) 367i D) 40ti E) 49ti 



1-C 2-D 3-A 4-B 5-C 6-A 7-A 8-D 9-E 10-B 11-D 12-D 13-C 14-B 15^E 16-Aİ 
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DAİREDE ALAN 


İç içe verilen dairelerin 


yarıçapları sırasıyla 
4 J -3 cm ve 3 cm 

olduğuna göre, 
iki daire arasındaki 


taralı bölgenin 
alanı kaç cm 2 dir? 



A) 357i B) 36ti C) 377i D) 3 87i E) 39u 


2. 0 1 ve 0 2 merkezli 

çemberler 


A noktasında 


içten teğet O t 

0 1 merkezli çemberin V 
yarıçapı cm 'v 

olduğuna göre, N 

taralı bölgenin alanı kaç n cm 2 dir? 


A) 38 B) 36 C) 34 D) 32 E) 30 


Yandaki şekil 
yarıçapı 2 cm olan 
dairelerden 


oluşmuştur. 

Buna göre, 
şeklin yüzey alanı 
kaç cm 2 dir? 



A) 407i B) 367i 


4 . Şekilde O merkezli 
daireler verilmiştir. 

| OB | =2 1 AO | 


Daire halkasının 


alanı 24 ti cm 2 


olduğuna göre, 

| AO 1 kaç cm dir? 



A) 2V2 B) ~~ C) 3^2 D) E) 4^2 


O daire diliminin 


merkezi 


m(AOB) =40° 

| AO | = 2>/3 cm 

olduğuna göre, 


daire diliminin 


alanı kaç cm 2 dir? 


6 . O daire diliminin 


merkezi 


m(AOB) =60° 


I OD I =4 cm 


I BD I =2 cm 


olduğuna göre, 
taralı bölgenin 
alanı kaç cm 2 dir? 


7. O merkezli dairenin 


yarıçapı 6 cm 
m(ÂOD) =80° 
m(BOC) =110° 

olduğuna göre, 
taralı bölgelerin 
alanları toplamı 
kaç cm 2 dir? 


TEST/ 2 




« . 1 İ7I Q . „ ~ 1071 

A) — B) 3ti C) — 


D) E) 47i 



A) 14ti B) 15ti C) 1 671 D) 177 i E) 1 8tc 


O merkezli dairenin 


yarıçapı 


m(ÂOB)=x 
m(COD) =y 


m(EOF) =z \ 

x+y+z=150° \ 

olduğuna göre, B 

taralı bölgelerin 

alanları toplamı kaç cm 2 dir? 


A) 5ti B) - 


C) 671 D) 




11. SINIF GEOMETRİ SORU BANKASI 


DAİREDE ALAN 



Şekildeki bir tarlanın ortasındaki direğe 5 m uzun- 
luğundaki iple bağlı olan koyunun otlayabileceği en 
büyük yüzeyin alanı kaç m 2 dir? 

A) 28ti B) 25ti C) 247i D) 220n E) 207i 



m(BAC) =95°, m(ACB) =40°, |BE| =6 cm 

olduğuna göre, B merkezli daire diliminin alanı 
kaç cm 2 dir? 


A) 3ti B)— C) 4ti D) — 


11. B daire 


diliminin merkezi 


[AD]±[BC] 

| AD |=| BD 1 = 2^3 cm 

olduğuna göre, 
taralı bölgenin 
alanı kaç cm 2 dir? 



B 21/3 D 


A) 3ti-6 


B) -ti-6 
2 


C) 37i- 3 


D)— -6 
2 


E) 4n- 6 


12 . A daire diliminin 


merkezi 


m(BAC) =60° 


I BCİ =6 cm 


olduğuna göre, 
taralı bölgenin 
alanı kaç cm 2 dir? 



A) 971-9 B) 871-9^3 C)67i-9>/3 

D) 471-6^3 E) 471-3^3 


TEST/ 2 


13 . A daire diliminin merkezi 


[CD]±[AB] 


m(BAC) =30° 

| DC |= 3 -J2 cm 

olduğuna göre, 
taralı bölgenin 
alanı kaç cm 2 dir? 



A) IO71- J 3 


B) 971-9^3 


C) 8n-6j3 


D) 771-9^3 E) 67i-9n/3 


14 . ABCD kare 


C çeyrek 


dairenin merkezi 


I DC |=2%/3 cm 


olduğuna göre, 
taralı bölgenin 
alanı kaç cm 2 dir? 



A) 12-471 


B) 12-371 


C) 16-4ti 


D) 16-3n 


E) 18-471 


15. B çeyrek dairenin 


merkezi 


| AB | =4 cm 

olduğuna göre, 
taralı bölgenin 
alanı kaç cm 2 dir? 



A) 671-8 


B) Lj!- 8 
2 


C) 571-8 


D) -71-8 
2 


E) 4n- 8 


16 . ABCD karesinin 


çevresi 24 cm 

olduğuna göre, 
kareye içten 
teğet olan dairenin 
alanı kaç cm 2 dir? 



A) 8 xı B) 9xı C) 10ti D) 127 i E) I671 


1-E 2-B 3-C 4-A 5-D 6-C 7-D 8-A 


10-D 11-A 12-C 13-E 14-B 15-E 16-B 
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DAİREDE ALAN 


TEST/ 3 



ABC eşkenar 
üçgen 
| BC 1 —6 cm 

olduğuna göre, 
taralı bölgenin 
alanı kaç cm 2 dir? 

A)47t-2V3 B)4 ji-3V3 0)471-4^3 

D) 3ji-2>/2 E) 371-3^3 


A 



A merkezli çeyrek daire, ABC üçgenine D noktasında 
teğet, |BD|=3 cm, |DC|=6 cm olduğuna göre, 
taralı bölgenin alanı kaç cm 2 dir? 

A)^ B)5n C)Ş D) 4 ti E) Ş 

ABC D karesinin A 

içinde B ve C 
merkezli çeyrek 
çemberler verilmiştir. 

|DC| = 2>/3 cm 
olduğuna göre, 

Alan(BEC) 
kaç cm 2 dir? 

A) 5^ B)|x/3 C)4V3 D)|>/3 E) 3^3 

ABCD kare 
B çeyrek 
dairenin merkezi 
[BD] köşegen 
| BC |=12 cm 
olduğuna göre, 
taralı bölgelerin 
alanları toplamı 
kaç cm 2 dir? 

A) 64 B) 66 C) 68 D) 70 E) 72 
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DAİREDE ALAN 


TEST/ 3 



13. Yarıçapı 4 cm olan dairenin içine yerleştirilebilecek 
en büvük karenin alanı kaç cm 2 dir? 

A) 24 B) 28 C) 30 D) 32 E) 36 




Ön tekerleğinin yarıçapı 0,8 m, arka tekerleğinin yarı- 
çapı; R m olan bir traktörün arka tekerleği 2 tur atınca 
ön tekerleği 5 tur atıyor. 

Buna göre, yarıçapı traktörün arka tekerleğinin yarı- 
çapına eşit olan bir dairenin alanı kaç m 2 dir? 


10 . ABCD kare 

[AC], [BD] köşegen 
içteki daire karenin 
kenarlarına teğet 
|AC 1 = 4^2 cm 
olduğuna göre, 
taralı bölgelerin 
alanları toplamı 
kaç cm 2 dir? 


1 1 . [AB] eş merkezli 
dairelerden içtekine 
teğet 

■ | AB 1 = 4^3 cm 

olduğuna göre, 
iki daire arasında 
kalan halkanın 
alanı kaç cm 2 dir? 

A) 147t B) 12 ti 




C 4 D 



14 . [AB] çap 
CDEF kare 
1 CD | =4 cm 


olduğuna göre, 
taralı bölgelerin 
alanları toplamı kaç cm 2 dir? 


A) 127t-8 B) 10n-16 C) IOti-12 

D) IOti-IO E) 8ti-12 


15 . O, [AB] ve [CD] çaplı a C 

yarım dairelerin 1 V / 

merkezi \ V- 

m(BOF) =120° \y 

taralı bölgelerin 

alanları birbirine eşit olduğuna göre, 
kaçtır? 




[AB, [AC daireye teğet, m(BAC) =60°, | AB| + |AC| =12 cm 
olduğuna göre, dairenin alanı kaç cm 2 dir? 

A) 16ti B) 147t C) 12ti D) 10te E) 8ti 


16 . [AB] J_ [AC] 

I AB [ = | AC | =4 cm 

olduğuna göre, 
taralı bölgelerin 
alanları toplamı 
kaç cm 2 dir? 


A) 47t-8 



B) 6ti-12 


C) 6tc-9 


D) 8ti-12 


E) 671—6 


1-D 2-E 3-D 4-A 5-B 6-C 7-E 8-E 9-C 10-A 11-B 12-C 13-D 14-B 15-B 16-A 
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UHİREUE HCftİN 


IfcÖI / 4 


[AB] çap 
|ÂC] = |BC] 

| AB | =4 cm 

olduğuna göre, 
taralı bölgelerin A 

alanları toplamı kaç cm 2 dir? 




A) 2(tt-2) B) 2(2ji-3) C) 3(3tt-5) 

D) 4(271-3) E) 4(271-1) 


ABC üçgeninin köşelerini merkez kabul eden çember 
yaylarının yarıçapları 2%/3 cm olduğuna göre, 

|DE| + |EF| + |KG| toplamı kaç cm dir? 


2. ABCD kare 

[AC]n[BD]={K} 
[AD [ =4 cm 

olduğuna göre, 
taralı bölgelerin 
alanları toplamı 
kaç cm 2 dir? 



A) V3n 


B)^ 

2 


C) 3^/271 


D)2n/3ti 


„ 5\[3 
E) —77 


6. Çevresi 1 0n olan çemberin merkezinden 4 cm uzak- 
lıktaki kirişinin uzunluğu kaç cm dir? 


A) 8 B) 


C) 7 D) ^ E) 6 


3. O, ABCD karesinin 
iç teğet 

çemberinin merkezi 
|AB| =12 cm 

olduğuna göre, 
taralı bölgelerin 
alanları toplamı 
kaç cm 2 dir? 



ABCD karesinin 
içine O merkezli 
daire çizilmiştir. 
Dairenin alanı 
1 67t cm 2 
olduğuna göre, 
taralı bölgenin 
alanı kaç cm 2 dir? 


A) 16-4?t B) 16-3 ti 

D) 16-ti 



C) 16-2ti 


E) 8-2tt 


A) 120-3077 B) 120-3077 C) 144-3477 

D) 144-3677 E) 144-3877 


4. Alanları oranı — olan iki dairenin çevreleri oranı 
16 

kaçtır? 


8 . [AB] çap 

| AB [ = 8 cm 
| DC |= 4 n/ 2 cm 

olduğuna göre, 
taralı bölgenin 
alanı kaç cm 2 dir? 


4-/2~" ~\C 


A) — B) — C) - D) — 
4 5 7 5 


A) 3(77-2) 


B) 4(77-2) 


C) |(77-2) 


D) 2(277-3) 


E) 5(77-1) 
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ÜAIKtüt ALAJN 


TEST/ 4 



K merkezli yarım daire E noktasında ABCD 
dikdörtgenine teğet, | DC | =4 cm olduğuna göre, 
taralı bölgelerin alanları toplamı kaç cm 2 dir? 



Yarıçapları 4 cm olan çember şeklindeki iki makaranın 
merkezleri arasındaki uzaklık 3 tt cm olduğuna göre, 
makaraların etrafını saran gergin ipin uzunluğu 
en az kaç cm dir? 

A) 1277 B) 1477 C) 1 577 D) 1677 E) 1877 


11 . O merkezli çember yayı 
AOB üçgenini C 
noktasında kesiyor. 
|OB|=6 cm 
| AC [ = | BC | =4 cm 
olduğuna göre, 
Alan(AOB) 
kaç cm 2 dir? 


A)15V2 B)16V2 C)18V2 D) 19^2 E) 20 ^2 


12 . O çeyrek çemberin 
merkezi 

| AE [ =2 1 DC | =2 cm 

olduğuna göre, 
çeyrek dairenin 
alanı kaç cm 2 dir? 




13. ABCD karesi içine 
B merkezli çeyrek 
daire çizilmiştir. 

B, K, L doğrusal 
| BF | =4 cm 
|FC|=2cm 
|DL|=1 cm 
taralı bölgelerin 
alanları S 1 ve S 2 dir. 



F 2 C 


Buna göre, S 2 -S 1 farkı kaç cm 2 dir? 

A) 15-377 B) 20-577 

D) 16-477 E) 15-477 


14. O, [AB] çaplı yarım C 
çemberin merkezi \ 

[CA], A noktasında \ 

çembere teğet S 1 \ .... 

377 V : 

taralı bölgelerin \ 

alanları S, ve S 2 / \ 

| AC 1 — 3t 7 cm \ L ..5 

| AB |=8 cm ' A J 

olduğuna göre, farkı kaç cm 2 dir? 


C) 18-577 




A) 377 B) ~ 


15. O çeyrek dairenin 
merkezi 
[CD]_L[OA] 

| OD J = [AD | 

|CD |=2V3 cm 
olduğuna göre, 
taralı bölgenin 
alanı kaç cm 2 dir? 
A) 4(277- >/3) 


2>/3 

a : — ~~~~ 




B) 4(77- V3) C) 2(277- -J3) 


D)2 -77-V3 
3 


16. O çemberin merkezi 
| OB | =3 cm 
| AB |=3V2 cm 

olduğuna göre, 

[AB | kaç cm dir? 


E) 2 -77— VI 
3 


E 2 A 



A) 477 B) - 


C) IO 77 D) 1277 E) 


I 1-A 2-C 3-D 4-A 5-D 6-E 7-A 8-B 9-C 10-B 11-B 12-E 13-E 14-C 15-E 16-D 
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DAİREDE ÂLÂN 


TEST/ 5 








GEOMETRİK YÜK 


TESTTİ 


Düzlemde farklı iki noktaya eşit uzaklıkta olan nok- 
taların geometrik yeri nedir? 

A) Çember 

B) Düzlem 

C) Doğru 

D) Paralel iki doğru 

E) Daire 


Düzlemde yarıçapı 7 cm olan bir çembere 3 cm 
uzaklıktaki noktaların geometrik yeri aşağıdakiler- 
den hangisidir? 


A) Düzlem 

B) Doğru 

C) Yarıçapı 10 cm olan çember 

D) Yarıçapı 4 cm olan çember 

E) Yarıçapı 10 cm ve 4 cm olan iki çember 


2 . Düzlemde bir doğruya eşit uzaklıkta bulunan nokta- 
ların geometrik yeri nedir? 

A) Doğru 

B) Paralel iki doğru 

C) Çember 

D) Silindir 

E) Düzlem 


Yarıçapı 15 cm olan bir çemberin, 18 cm uzunluğun- 
daki kirişlerinin orta noktalarının geometrik yeri ne- 
dir? 


A) 24 cm uzunluğundaki iki kiriş 

B) Yarıçapı 9 cm olan çember 

C) Yarıçapı 12 cm olan çember 

D) Çapı 9 cm olan çember 

E) Çapı 12 cm olan çember 


Düzlemde, | AB | =12 cm olacak şekilde A ve B nokta- 
ları veriliyor. 

Bu noktalara uzaklıkları eşit ve 10 cm olan kaç fark- 
lı nokta bulunur? 


B) 2 C) 3 D) 4 E) 5 


Uzayda sabit bir noktaya eşit uzaklıktaki noktaların 
geometrik yeri nedir? 

A) Koni yüzeyi 

B) Silindir yüzeyi 

C) Çember 

D) Küre yüzeyi 

E) Düzlem 


Düzlemde bir noktaya 4 cm uzaklıkta bulunan nok- 
taların geometrik yeri nedir? 


Uzayda farklı iki noktaya eşit uzaklıktaki noktaların 
geometrik yeri nedir? 


A) Merkezi bu nokta ve yarıçapı 4 cm olan daire 

B) Merkezi bu nokta ve yarıçapı 4 cm olan çember 

C) Bir kenar 4 n/ 3 cm olan eşkenar üçgen 

D) Paralel iki doğru 

E) Paralel iki düzlem 


A) Doğru 

B) Çember 

C) Küre 

D) Düzlem 

E) Silindir 
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GEOMETRİK YER 


TEST/1 


I. a=b=6 cm, c=1 cm 

II. a=4 cm, b=5 cm, m(C)=40° 

III. m(Â)=40°, m(B)=50°, m(C)=90° 

Yukarıda verilen elemanlardan hangisi bir üçgen 
belirtir? 

A) I B) II C) I, II D) II, III E) I, II, III 



E düzlemi üzerindeki ABC üçgeninin alanı ve [BC] 
kenarı sabit kalmak şartıyla, A köşesinin geometrik 
yeri nedir? 


1 0. Düzlemde bir doğruya teğet ve yarıçapı 2 cm olan 
çemberlerin merkezlerinin geometrik yeri nedir? 

A) Bir doğru 

B) Çember 

C) Birbirlerine uzaklıkları 2 cm paralel iki doğru 

D) Birbirlerine uzaklıkları 4 cm paralel iki doğru 

E) Doğru parçası 


A) [BC] ye paralel bir doğru 

B) [BC] çaplı çember 

C) A merkezli bir çember 

D) [BC] nin orta dikmesi 

E) [BC] ye paralel bir düzlem 



Düzlemde AOB açısının kollarına eşit uzaklıkta bu- 
lunan noktaların geometrik yeri nedir? 



A) Doğru 

B) AOB nin açıortayı 

C) Çember 

D) Üçgen 

E) Çember yayı 


A ve B köşeleri sabit, [PA]±[PB] ve P hareketli bir 
nokta olduğuna göre, P noktalarının geometrik yeri 
nedir? 


A) Doğru parçası 

B) Paralel iki doğru parçası 

C) Üçgen 

D) [AB] çaplı çember 

E) Dikdörtgen 


15 . Paralel iki düzleme eşit uzaklıktaki noktaların 
geometrik yeri nedir? 

A) Bu düzlemlere paralel bir düzlem 

B) Bu düzlemlere paralel iki düzlem 

C) Bu düzlemlere paralel üç düzlem 

D) Bu düzlemlere paralel bir doğru 

E) Bu düzlemlere paralel üç doğru 

16. Uzayda farklı üç noktaya eşit uzaklıktaki noktaların 
geometrik yeri nedir? 


1 2. Bir dokuzgenin çizilebiimesi için en az kaç elemanı- 
nın bilinmesi gerekir? 

A) 15 B) 16 C) 17 D) 18 E) 19 


A) Doğru 

B) Çember 

C) Düzlem 

D) Nokta 

E) Doğru parçası 


1-C 2-B 3-B 4-B 5-E 6-C 7-D 8-D 9-C 10-D 11-D 12-A 13-A 14-B 15-A 16-A 
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Analitik düzlemde, merkezi M(1,3) olan ve A(4,0) 
noktasından geçen çemberin yarıçapı kaç br dir? 


5 . Analitik düzlemde, merkezi M (3,- 6) olan çember x 
eksenine teğet olduğuna göre, yarıçapı kaç br dir? 


C)3V2 D) 2-J2 



Analitik düzlemde, şekilde gösterilen M(2,3) merkezli 
çember y eksenini A(0,2) ve B noktalarında kesiyor. 

Buna göre, şekildeki çemberin yarıçapı kaç br dir? 


6. Analitik düzlemde, merkezi M(-2,8) olan çember y 
eksenine teğet olduğuna göre, yarıçapı kaç br dir? 


A) 8 B) 6 


D) 3 E) 2 


A) 2 B) Vö C) Ve D) 2^2 E) 3 



Analitik düzlemde, şekilde gösterilen M merkezli 
çember x eksenine teğet olduğuna göre, yarıçapı 
kaç br dir? 


7 . Analitik düzlemde, merkezi M(4,-5) olan çember 
x=1 doğrusuna teğet olduğuna göre, yarıçapı kaç 
br dir? 


A) 2 B) 3 C) 4 D) 5 


A) 2 B) - 


C) 3 D) 


4 . Analitik düzlemde, merkezi M(5,4) olan çemberin x 
eksenini kestiği noktalardan birinin koordinatları 
A(2,0) olduğuna göre, yarıçapı kaç br dir? 


8. Analitik düzlemde, x=3 ve x=11 doğrularına teğet 
olan çemberin yarıçapı kaç br dir? 


A) 3 B)2V3 C) 5 D)2V7 E)4%/2 


A) 12 B) 10 C) 8 D) 6 E) 4 
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analitik düzlemde çember ve daire 


9 . Analitik düzlemde, x eksenine ve y=10 doğrusuna 
teğet olan çemberin yarıçapı kaç br dir? 


TEST/1 


13. Analitik düzlemde, aşağıda denklemi verilen çem- 
berlerden hangisinin yarıçapı 2 dir? 


A) 3 B) 4 C) 5 D) 6 E) 7 


A) (x-2) 2 +(y- 3) 2 =2 

B) (x- %/2) 2 +(y- /3) 2 =VI 

C) (x-3) 2 +(y+4) 2 =4 

D) (x+4) 2 +(y- 5)2=8 

E) (x - 2)2+ (y- 2)2=6 


10 . Analitik düzlemde, 

d, : 3x+4y - 2=0 
d 2 : 3x+4y+18=0 

doğrularına teğet olan çemberlerden birinin 
yarıçapı kaç br dir? 


14 . Analitik düzlemde, denklemi (x+5) 2 +(y-3) 2 =kolan 
çember x eksenine teğet olduğuna göre, k kaçtır? 


A) 9 B) 10 C) 12 D) 13 E) 15 


11. Analitik düzlemde, merkezi M(2,3) ve x-y+3=0 
doğrusuna teğet olan çemberin yarıçapı kaç br dir? 


A) V5 B) 2 C)V3 D) V2 


15 . Analitik düzlemde, denklemi (x-2) z +(y+5) 2 =kolan 
çember y eksenine teğet olduğuna göre, k kaçtır? 

A) 9 B) 8 C) 5 D) 4 E) 2 


12. Analitik düzlemde, (x-3) 2 +(y-9) 2 =25 olan çembe- 
rin yarıçapı kaç br dir? 


1 6. Analitik düzlemde, denklemi (x - 2 ) 2 +(y - 2) 2 =k olan 
çember x ve y eksenlerine teğet olduğuna göre, k 
kaçtır? 


A) 3 B) 2 V 3 C) 4 D)2%/5 E) 5 


B) 2 C) 3 D) 4 E) 5 


1-C 2-B 3-A 4-C 5-B 6-E 7-B 8-E 9-C 10-A 11-D 12-E 13-C 14-A 15-D 16-D 
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i-u if-UL-j ı ııı L>u^Lxj>gyı_ v 3 ,ı_*ı»jxjı_,r\ ve Linine. 



ANALİTİK DÜZLEMDE ÇEMBER VE DAİRE 

9 . Analitik düzlemde A(-1 ,-2) noktası (x - 5) 2 +(y - 6) 2 =k 
çemberinin üzerindedir. 

Buna göre çemberin yarıçapı kaç br dir? 


TEST/ 2 

13. Analitik düzlemde, merkezi M(a,b) ve yarıçapı r br 
olan çemberin denklemi aşağıdakiierden hangi- 
sidir? 


A) 5 B) 6 


D) 9 E) 10 


A) (x+a) 2 +(y+b) 2 =r 2 B) (x - a) 2 +(y+b) 2 =r 2 

C) (x - a) 2 + (y - b) 2 =r 2 D) (x+b) 2 +(y - a) 2 =r 2 

E) (x-b) 2 +(y-a) 2 =r 2 


10. Analitik düzlemde denklemi (x+a) 2 +(y- a) 2 =4 olan 
çemberin merkezinin apsisi -3 olduğuna göre a 
kaçtır? 


A) 3 B) 2 C) 1 D) -2 E) -4 


14. Analitik düzlemde, merkezi M(3,4) ve yarıçapı 2 br 
olan çemberin denklemi aşağıdakiierden hangi- 
sidir? 


A) (x+3) 2 +(y - 4) 2 =9 B) (x+3) 2 +(y - 4) 2 =4 

C) (x-3) 2 +(y- 4) 2 =4 D) (x+3) 2 +(y+4) 2 =16 

E) (x - 3) 2 + (y- 2) 2 =4 


Analitik düzlemde, denklemi (x+a) 2 +(y+b) 2 =2a+b 
olan çemberin merkezi M(-3,4) olduğuna göre, 
yarıçapı kaç br dir? 


15 . Analitik düzlemde, merkezi M(-3,5) ve yarıçapı 
3>/2 br olan çemberin denklemi aşağıdakiierden 
hangisidir? 

A) (x+3) 2 +(y-5) 2 =18 B) (x-3) 2 +(y-5) 2 =3V2 
C) (x - 3) 2 + (y +5) 2 =25 D) (x - 5) 2 +(y+3) 2 =9 

E) (x+5) 2 + (y - 3) 2 = 3>/2 


12. Analitik düzlemde, denklemi (x+a) 2 +(y+a) 2 =(a - 1) 2 
olan çemberin yarıçapı 5 br olduğuna göre, 
merkezinin koordinatları aşağıdakiierden hangisi 
olabilir? 


A) (6,6) 


B) (5,5) 


C) (-4,-4) 


D) (-5,-5) 


E) (4,4) 


16. Analitik düzlemde, merkezi M(2,0) ve yarıçapı 3 br 
olan çemberin denklemi aşağıdakiierden hangi- 
sidir? 


A) (x - 2) 2 + (y - 3)2=9 B) (x - 2) 2 +y 2 =9 

C) (x+2) 2 +y 2 =4 D) (x- 2)2+ (y +3)2=4 

E) (x - 3) 2 +y 2 =9 


1-C 2-A 3-B 4-D 5-E 6-D 7-D 8-E 9-E 10-A 11-B 12-E 13-C 14-C 15-A 16-B 
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11. SINIF GEOMETRİ SORU BANKASI 





ANALİTİK DÜZLEMDE ÇEMBER VE DAİRE 


9. Analitik düzlemde, A(-2,5) ve B(6,7) olmak üzere, 
[AB] yi çap kabul eden çemberin denklemi aşağı- 
dakilerden hangisidir? 


A) (x-2) 2 + (y - 6) 2 =36 B) (x-2) 2 +(y-6) 2 =25 

C) (x+5) 2 +(y-7) 2 =21 D) (x- 6) 2 +(y+2) 2 =20 

E) (x-2) 2 + (y - 6) 2 = 1 7 


TEST/ 3 


Analitik düzlemde, merkezi birinci bölgede x ekse- 
nine 2 br, y eksenine 3 br uzaklıkta bulunan çem- 
berin yarıçapı 1 br olduğuna göre, denklemi aşağı- 
dakilerden hangisidir? 


A) (x-2) 2 +(y-3) 2 =1 B) (x+2) 2 +(y+3) 2 =1 

C) (x-3) 2 +(y-2) 2 =1 D) (x-2) 2 +(y+3) 2 =1 

E) (x+2) 2 +(y-3) 2 =1 


10. Analitik düzlemde, merkezi x+y+3=0 doğrusu 
üzerindeki apsisi 2 olan noktada bulunan ve 
yarıçapı 3 birim olan çemberin denklemi aşağıda- 
kilerden hangisidir? 


A) (x-2) 2 +(y-5) 2 =9 B) (x-2) 2 +(y+5) 2 =9 

C) (x+5) 2 +(y-2) 2 =9 D) (x - 5) 2 +(y-2) 2 =9 

E) (x-5) 2 +(y+2) 2 =9 


14. Analitik düzlemde, merkezinin apsisi 5, yarıçapı 
6 br olan çember 4. bölgede x eksenine teğet 
olduğuna göre, denklemi aşağıdakilerden hangi- 
sidir? 


A) (x+5) 2 +(y-6) 2 =36 B) (x-5) 2 +(y-6) 2 =36 

C) (x+6) 2 +(y-5) 2 =36 D) (x-5) 2 +(y+6) 2 =36 

E) (x-6) 2 +(y+5) 2 =36 


11. Analitik düzlemde, merkezi x-y+2=0 doğrusu 
üzerindeki ordinatı 3 olan noktada bulunan ve 
yarıçapı 5 br olan çemberin denklemi aşağıdakiler- 
den hangisidir? 


Analitik düzlemde, merkezi M(-2,3) ve 2x+y+6=0 
doğrusuna teğet olan çemberin denklemi aşağıda- 
kilerden hangisidir? 


A) (x+1) z +(y-3) z =25 B) (x-1) 2 +(y-3) z =25 

C) (x-1) 2 +(y+3) z =25 D) (x-3) z +(y-1) z =25 

E) (x+3) 2 +(y+1) z =25 


A) (x+3) 2 +(y-2) z =25 B) (x-3) 2 +(y+2) z =16 

C) (x+2) z +(y-3) z =9 D) (x+2) z +(y-3) z =5 

E) (x+2) z +(y-3) z =4 


12. Analitik düzlemde, merkezi x=2 ve y=3 doğru- 
larının kesiştiği nokta ve yarıçapı 4 birim olan çem- 
berin denklemi aşağıdakilerden hangisidir? 


16. Analitik düzlemde, merkezi x ekseni üzerinde bulu- 
nan çember A(5,0) ve B(6,3) noktalarından geçti- 
ğine göre, bu çemberin denklemi aşağıdakilerden 
hangisidir? 


A) (x-2) 2 + (y— 3) z = 1 6 B) (x+2) z +(y+3) 2 =16 

C) (x-2) 2 +(y+3) z =16 D) (x-3) z +(y+2) z =16 

E) (x+ 3) 2 + (y-2) z = 1 6 


A) (x-10) z +y 2 =25 B) (x-10) z +(y-3) 2 =9 

C) (x-6) 2 +(y-3) 2 =25 D) (x-6) z +y z =36 

E) (x+10) z +y z =25 


1-E 2-B 3-A 4-C 5-E 6-D 7-E 8-C 9-E 10-B 11-B 12-A 13-C 14-D 15-D 16-A 
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11. SINIF GEOMETRİ SORU BANKASI 





ANALİTİK DÜZLEMDE ÇEMBER VE DAİRE 


TEST/4 


I. x 2 +y 2 =1 çemberinin merkezi orijindedir. 

II. x 2 +(y+1) 2 =5 çemberinin merkezi y ekseni üze- 
rindedir. 

III. (x-3) 2 +y 2 =6 çemberinin merkezi x ekseni üze- 
rindedir. 

IV. (x+2) 2 +(y-3) 2 =4 çemberi y eksenine teğettir. 

V. (x+2) 2 +(y-3) 2 =9 çemberi x eksenine teğettir. 

Yukarıda denklemleri yazılan çemberlerle ilgili veri- 
len bilgilerden kaç tanesi doğrudur? 


A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 


Analitik düzlemde, genel denklemi 
x 2+y2+Dx+Ey+F=0 olarak verilen çemberin 

merkezinin koordinatları dir - 


Buna göre, genel denklemi x 2 +y 2 +4x+6y+1 -0 
olan çemberin merkezinin koordinatları aşağıdakil- 
erden hangisidir? 


A) (3,2) 


B) (-2,3) 


C) (2,-3) 


D) (-2,-3) 


E) (3,-2) 


2 . Analitik düzlemde, 

(x-2) 2 +(y-3) 2 =4 

olan çemberin grafiği aşağıdakilerden hangisidir? 


A) Ay 


B) 

(3 .M 


C) ■ 

,y 

3 





KiJ - 

R 


D) ' 

,y 

3 

/: 



( j 

* 

u 

i ) 

İM 


| — ^2 


Mf 3 



Analitik düzlemde, şekilde verilen çember orijinden 
A(8,0) ve B(0,6) noktalarından geçtiğine göre, bu 
çemberin merkezinin koordinatları aşağıdakilerden 
hangisidir? 


5. Analitik düzlemde, denklemi x 2 +y 2 - 6x+8y - 2=0 
olan çemberin merkezinin koordinatları aşağıdaki- 
lerden hangisidir? 

A) (3,-2) B) (-3,4) C) (3,-4) 

D) (4,-3) E) (-4,2) 


6. Analitik düzlemde, denklemi 

x 2 +y 2 +(a+2)x+{b - 3)y - 1 =0 
olan çemberin merkezi orijinde olduğuna göre, a.b 
kaçtır? 

A) 6 B) 4 C) 2 D) -4 E) -6 


7 . Analitik düzlemde, genel denklemi 
x 2 +y 2 +Dx+Ey+F=0 

olan çemberin yarıçapın uzunluğu, r = -^D z + E 2 -4F 
dir. 

Buna göre, genel denklemi x 2 +y 2 -8x+4y-5=0 olan 
çemberin yarıçapı uzunluğu aşağıdakilerden hangi- 
sidir? 


Analitik düzlemde, denklemi 
x 2 +y 2 - 2x+5y - 5=0 

olan çemberin yarıçapı uzunluğu aşağıdakilerden 
hangisidir? 


A) (4,3) 


B) (3,4) 


C) (4,4) 


D) (3,3) 


E) (3,5) 


IMF GEOMETRİ SORU BANKASI 




ANALİTİK DÜZLEMDE ÇEMBER VE DAİRE 


TEST/ 5 


i. 


Analitik düzlemde, 

x 2 +y 2 +Dx+Ey+F=0 
denkleminin çember belirtmesi için; 

1) x.y li ifadenin olmaması, 

2) x 2 ile y 2 nin katsayıları birbirine eşit olması gerekir. 
Buna göre, 

(m-1)x 2 +y 2 +(n-3)xy+3x - 4y+1 =0 

denklemi bir çember belirttiğine göre m+n kaçtır? 


A) 6 


B) 5 C) 4 D) 3 E) 2 


2. Analitik düzlemde, 

x 2 +y 2 +(a+3)xy+x - y+1 =0 
denklemi bir çember belirttiğine göre, a kaçtır? 

A) 4 B) 2 C) 1 D) -3 E) -5 


3. Analitik düzlemde, 

(m+1)x 2 +2y 2 - (3m-n)xy+3x - 2y+1 =0 
denklemi bir çember belirttiğine göre, m.n kaçtır? 

A) 3 B) 2 C) O D) -1 E) -4 


4. Analitik düzlemde, 

(a+2)x+4y 2 - 16x+(a-b+2)xy+1 =0 

denklemi bir çember belirttiğine göre 2a+b ifade- 
sinin sonucu kaçtır? 

A) 3 B) 4 C) 5 D) 6 E) 8 


5. Analitik düzlemde, denklemi 
x 2 +y 2 +Dx+Ey+F=0 

olarak verilen çemberin diskriminantı D 2 +E 2 - 4F dir. 

Buna göre, denklemi 

x 2 +y 2 +6x - 8y+2=0 
olan çemberin diskriminantı kaçtır? 

A) 100 B) 96 C) 94 D) 92 E) 90 


6. Analitik düzlemde, 

x 2 +y 2 +4x-8y-2=0 

denkleminin diskriminantı aşağıdakilerden hangi- 
sidir? 

A) 88 B) 90 C) 94 D) 96 E) 100 


7. Analitik düzlemde, 

x 2 +y 2 +Dx+Ey+F=0 
olarak verilen denklem; 

i) D 2 +E 2 - 4F>0 ise çember 

ii) D 2 + E 2 - 4F=0 ise nokta 

iii) D 2 +E 2 - 4F<0 ise boş küme belirtir. 

Buna göre, 

x 2 +y 2 +2x - 4y+a+3=0 

denkleminin bir çember belirtmesi için a nın olabile- 


ceği en büyük tamsayı değeri kaçtır? 

A) 3 B) 2 C) 1 D) 0 


E) -1 
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8. Analitik düzlemde, 

x 2 +y 2 +6x+2y+k=0 

denklemi bir nokta belirttiğine göre, k kaçtır? 

A) 6 B) 8 C)10 D) 12 E) 16 

11. SINIF GEOMETRİ SORU BANKASI 


analitik düzlemde çember ve daire 


TEST/ 5 


Analitik düzlemde, 

x 2 +y 2 +2x+4y+k=0 

denklemi boş küme belirttiğine göre k nın alabile- 
ceği en küçük tamsayı değeri kaçtır? 

A) 4 B) 5 C) 6 D) 7 E) 8 


1 0. Aşağıda verilen denklemlerin hangisi veya hangileri 
çember belirtir? 

I. x 2 +y 2 - 6x+3y+15=0 

II. x 2 +3y 2 - 3x+2y+1 =0 

III. 2x 2 +2y 2 +x-3y+6=0 

IV. x 2 +y 2 -3xy+x-2=0 

V. x 2 +y 2 +4y - 3x+2=0 


A) l,IV B) 1,11 


C) II, V 


D) III, V 


E) V 


1 1 . Analitik düzlemde, denklemi 
(x+6) 2 +(y+4) 2 =100 

olan çemberin y eksenini kestiği noktaların koordi- 
natları aşağıdakilerden hangisidir? 

A) (0,-8) ve (0,-1 2) B) (0,1 2) ve (0,-4) 

C) (0,8) ve (0,-4) D) (0,12) ve (0,4) 

E) (0,4) ve (0,-12) 


12. Analitik düzlemde, denklemi 
x 2 +y 2 +6x+5y+6=0 

olan çemberin y eksenini kestiği noktaların ordinat- 
ları toplamı kaçtır? 


A) -6 


B) -5 


C)-4 


D) -3 


E) -2 


1 3. Analitik düzlemde, denklemi 
(x+3) 2 +(y - 4) 2 =25 

olan çemberin x eksenini kestiği noktaların koordi- 
natları aşağıdakilerden hangisidir? 

A) (6,0) ve (-4,0) B) (0,0) ve (-6,0) 

C) (-6,0) ve (3,0) D) (0,3) ve (0,0) 

E) (0,-4) ve (0,0) 


14. Analitik düzlemde, denklemi 
x 2 +y 2 -x+2y-2=0 

olan çemberin x eksenini kestiği noktanın koordi- 
natlarından biri aşağıdakilerden hangisidir? 

A) (0,2) B) (0,-2) O (0,1) 

D) (-1,0) E) (-2,0) 


15 . 



Analitik düzlemde, merkezi M(5,3) olan çember y ek- 
senine teğet ve x eksenini A ve B noktalarındda 
kesmektedir. 

Buna göre, ] AB | kaç br dir? 

A) 8 B) 7 C) 6 D) 5 E) 4 


1-B 2-D 3-A 4-E 

5-D 

6-A 

7-C 

8-C 9-C 

10-E 

11-E 12-B 13-B 14-D 15-A 

Konu Kavrama Serisi 
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Konu Kavrama Serisi 





ANALİTİK DÜZLEMDE ÇEMBER VE DAİRE 

9. Analitik düzlemde, merkezi M(a,b) ve yarıçap uzunluğu 
r birim olan çemberin parametrik denklemi 

x=a+rcosa 
y=b+rsina dir. 

Buna göre M(2,3) ve r=4 br olan çemberin para- 
metrik denklemi aşağıdakilerden hangisidir? 


A) x=2+4cosa 
y=3+4sina 

C) x=2+4sina 
y=3+4cosa 


B) x=3+2sina 
y=4+2cosa 

D) x=2+3cosa 
y=4+3sina 


E) x=3+4cosa 
y=2+4sina 


TEST/ 6 

13. Analitik düzlemde, denklemi 
(x-5) 2 +(y +6) 2 =49 

olan çemberin parametrik denklemleri aşağıdakiier- 
den hangisidir? 


A) x=5sin8 - 5 
y=5cos0 - 6 

C) x=6cos8+5 
y=6cos0 -7 


B) x=7cos0+5 
y=7sin0 - 6 

D) x=7cos0 - 5 
y=7sin8+6 

E) x=6cos0 - 5 
y=6sin8+7 


10. Analitik düzlemde, M (-2,4) ve r=5 olan çemberin 
parametrik denklemi aşağıdakilerden hangisidir? 


A) x=-2+5sinct 
y=4+5cosa 

C) x=4+5cosa 
y=-2+5sina 


B) x=-2+5cosa 
y=-4+5sina 

D) x=5+2cosa 
y=4+2sina 


E) x=-2+5cosa 
y=4+5sina 


14. Analitik düzlemde, denklemi 
x 2 +y 2 +5x - ky+3k=0 

olan çember P(0,1) noktasından geçtiğine göre, k 
kaçtır? 

A) 3 B) 1 C) ~ D) E) -2 


1 1 . Analitik düzlemde, parametrik denklemi 
x=3+cos0 
y=2+sin0 

olarak verilen çemberin merkezinin koordinatları ve 
yarıçapı aşağıdakilerden hangisidir? 


15. Analitik düzlemde, a e R olmak üzere 

(a - 3)x 2 +(1 - a)y 2 +(3+a)x - 4=0 
denklemi bir çember denklemidir. 

Buna göre, çemberin yarıçapı aşağıdakilerden 
hangisidir? 


A) M(2,3), r=2 

C) M (1,2), r=3 


B) M(3,2), r=1 
D) M (1,3), r=1 


E) M (2,3), r=1 


12. Analitik düzlemde, 

{(x,y) | 0 e R, x=2+3cos0, y=4+3sin0} 

kümesinin belirttiği çemberin denklemi aşağıdaki- 
ierden hangisidir? 

A) (x - 2)2+ (y - 4)2=9 B) (x+2) 2 +(y - 4) 2 =9 

C) (x - 2)2+ (y +4)2=9 D) (x+3) 2 +(y - 3) 2 =4 

E) (x-3)2+(y+3) 2 =16 


16. Analitik düzlemde, 

ax z +(4 - a)y z +(2a - 1)x+y - 1 =0 
denklemi bir çember denklemidir. 

Buna göre, çemberin yarıçap uzunluğu kaç br dir? 


A) |V2 B) V3 C)^Ş- 

o o 


1-D 2-A 3-E 4-D 5-B 6-C 7-D 8-C 9-A 10-E 11-B 12-A 13-B 14-C 15-E 16-E 
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i rı^ıu i n i m^ıru-in. ı co'UXKl 


TEST/1 


1. 


O merkezli daire 
verilmiştir. 

| AD | ==6 cm 
| AB | =8 cm 
m(Â)=m(C) 
olduğuna göre, 
taralı bölgenin 
alanı kaç cm 2 dir? 



A) ^-71-24 


B) 25îi-24 C) 2671-24 

D) 27ti -24 E) 2771-25 


2. O çemberin merkezi 
O, C, D doğrusal 
| AC [ = | BC ] 

| DC | =4 cm 
| OC | =5 cm 
olduğuna göre, 

| AB [ kaç cm dir? 





C A " O B 

O merkez, [AB] çap |DC| = |AO|, m(BCE)=25° 

olduğuna göre, m(CEB) kaç derecedir? 

A) 102,5 B) 100 C) 95,5 D) 90 E) 85 


m(BAC) =70° 
m(DEF) =60° 

olduğuna göre, 
m(BF)+m(DC) 
toplamı kaç 
derecedir? 


A) 140 B) 130 C) 120 D) 110 E) 100 


Konu Kavrama Serisi 


5 . K noktasında birbirine dıştan teğet olan iki çembere, 
A ve B noktalarında teğet olan bir d doğrusu veriliyor. 
|AK|=5 cm, [BK|=7 cm olduğuna göre, 

1 AB | kaç cm dir? 

A) 4-JVf 3)5^7 0)2^35 D) 9^5" E) VTT 


6 . 


7 . 
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A, B, C, D, K, L teğet noktaları, | AB | =8 cm 

olduğuna göre, EFG üçgeninin çevresi kaç cm dir? 


A) 8 


B) 12 


C) 16 


D) 20 


E) 24 


ABCD karesinin 
O merkezli 
çevrel çemberi 
verilmiştir. 

Alan (ABCD) =32 cm 2 

olduğuna göre, 
taralı bölgelerin 
alanları toplamı kaç cm 2 dir? 

A) 2ti B) 3n C) 4 ji 



D) 5 ti 


E) 6rc 



[CD, [AB] çaplı yarım çembere teğet A, B, C doğrusal 
| BD | = | BC | , (AB | =12 cm olduğuna göre, 

| DC | kaç cm dir? 

A) 6^3 3) 12 C) 9 D) 4^3 E) 6 

11. SINIF GEOMETRİ SORU BANKASI 


YAZILIYA HAZIRLIK TESTLERİ 


TEST/1 



10. 


[AB çembere teğet, [BE] açıortay, m(BAC) =40° 

r 

olduğuna göre, m(AFB) kaç derecedir? 

A) 40 B) 50 C) 60 D) 70 


D 


E) 80 



ABCD teğetler dörtgeni dik yamuktur, | AD | =6 cm 
| AB j =8 cm olduğuna göre, |BC| kaç cm dir? 

A) 16 B) 15 C) 14 D) 13 E) 12 

11 . EF doğrusu 
B noktasında 
çembere teğettir. 

[AC]n[BD] = {H> 
m(FBC) =60° 
m(CHD) =70° 

ABCD kirişler 
dörtgeni 



olduğuna göre, m(ACD)=x kaç derecedir? 

A) 40 B) 45 C) 50 D) 55 

A E D 


E) 60 


12 . ABCD teğetler 
dörtgeni 
E, F, K, L teğet 
noktaları 
m (ABC) =x 
m(BCD) =y 
olduğuna göre, 
m(FKL) nin 

x ve y türünden ifadesi aşağıdakilerden hangisidir? 

x "t y d \ ı w n\ 7Qno._ ( x "t y) 



A) 


B) x + y 


C) 180° 


D)180°-(x + y) E) 2x +2y 


13 . 


Yarıçapları 13 cm ve 19 cm olan çemberlerin merkez- 
leri arasındaki uzaklık 47 cm dir. 

Buna göre, çemberler arasındaki en kısa uzaklık 
kaç cm dir? 


A) 13 


B) 15 


C) 17 


D) 19 


14 . O merkezli çemberlerde 
[AB], D noktasında 
küçük çembere teğettir. 

| AB | =8 cm 
|OE|=R cm 
|OF| =r cm 
olduğuna göre, 

R 2 -r 2 farkı kaç cm 2 dir? 


A) 8 


B) 12 


C) 16 


D) 20 


15. O çeyrek çemberin 
merkezi 

A, B, D doğrusal 

olduğuna göre, 

m(DBC) 

kaç derecedir? 


O 


A) 15 


B) 30 


16 . 


E) 21 



E) 25 




T noktasında teğettir. |PA| = |AB|=4 cm 

olduğuna göre, |BC| kaç cm dir? 


A) 12 


B) 11 


C) 10 


D) 9 


E) 8 


1-A 2-D 3-A 4-E 5-E 6-C 7-C 8-A 9-D 10-E 11-C 12-A 13-B 14-C 15-D 16-E 
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11. SINIF GEOMETRİ SORU BANKASI 




YAZILIYA HAZIRLIK TESTLERİ 


TEST/ 2 



YAZILIYA HAZIRLIK TESTLERİ 

9 . [AB] ortak merkezli ' 

çemberlerden içtekine / 

teğet / f 

| AB |=8 cm I 

küçük çemberin \ \ 

yarıçapı 2 cm \ 

olduğuna göre, 

büyük çemberin yarıçapı kaç cm dir? 


TEST/ 2 


A) 2^3 B) 3 C) 4 D)3%/2 E)2%/5 


13 . Çemberde 


| AB j = | BC| = |CD| 
m(ÂCD) =96° 

olduğuna göre, 

m(BAC) 

kaç derecedir? 



C) 32 D) 38 E) 42 


12 B 



BD E C 

[DE] çaplı yarım daire, F ve G noktalarında ABC dik 

üçgenine teğet, |AB|=12cm, |AC|=24cm 
olduğuna göre, yarım dairenin alanı kaç cm 2 dir? 

A) 16rt B) 32n C) 36ıt D) 48n E) 64rt 



AB, yarıçapları 2 cm ve 7 cm olan çemberlere teğet 
| AB | =12 cm olduğuna göre, çemberler arası 
en kısa uzaklık kaç cm dir? 


11. O merkezli 

3 cm yarıçaplı 
daire dilimi 
verilmiştir. 

| ÂB | =7t cm 
olduğuna göre, 

. taralı bölgenin 
alanı kaç cm 2 dir? 



15 . [AB] çap 
|CDJ = |CB| 
m(DAC) =32° 

olduğuna göre, 

m(BCD) 

kaç derecedir? 



C) 100 D) 108 E) 116 


12 . ABCD kare 

A ve C merkezli 
çember yayları 
çizilmiştir. 

| AD |=6 cm 
olduğuna göre, 
taralı alan 
kaç cm 2 dir? 


A) 18n-30 



B) 1871-32 


C) 1871-34 


D) 1871-36 


E) 1871-40 


1 6. Şekilde ABCD 
karesine E ve F 
noktalarında teğet 
olan çember 
verilmiştir. 

1 BE i =2 cm 
| EC| =6 cm 



olduğuna göre, B 2 E b o 

|DK| nın en küçük değeri kaç cm dir? 

A)4%/2 B)4%/2-4 C) 4-J2-2 

D) 6^2-4 E) 6\İ2-2 

10-B 11 -A 12-D 13-B 14-D 15-E 16-E 
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İ-A 2- A 3-C 4-B 5-D 6-C 7-D 8-A 9-E 
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YAZILIYA HAZIRLIK TESTLERİ 


TEST/5 



Çemberde m(BD)=a, m(AE)=b, m(ACE)=x 

olduğuna göre, x in a ve b türünden değeri 
aşağıdakilerden hangisidir? 


. . b - a n . , 2b - a 

A) B) b - a C) 


O dairelerin ortak 
merkezi [AB] ve [CD] 
içteki daireye teğet 
taralı bölgelerin 
alanları S, ve S 2 
S.,=18 cm 2 


D) E) b +a 


olduğuna göre, 
S 2 kaç cm 2 dir? 



5 . 


A) 36 


B) 30 


C) 24 


D) 18 


E) 9 


3 . 



m(AEB) kaç derecedir? 

A) 36 B) 48 C) 54 

ABC üçgeninin 
çevrel çemberi ile 
AKL üçgeninin 
çevrel çemberi 
A noktasında teğettir. 
m(ÂCB) =56° 
olduğuna göre, 
m(ALK) kaç derecedir? 

A) 28 B) 34 C) 56 


D) 72 


E) 80 



D) 75 


E) 112 


6 . 
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[AB] çap 
[CD] // [AB] 

[EF]-L[CD] 

|KE| = |KF|=2cm 
|KD|=V3 cm 
olduğuna göre, |KC| kaç cm dir? 

A) 6 B)4V3 C) 4%/2 D)3V3 E) 2^3 


/ 2 

El\ d 

Cf Ll 

1 2 

73 T 

A F B 



Çemberde, |AD| = [DC|, m(ED)=2m(AE) 

— 3 — 

m(AB) = — m(ED) olduğuna göre, 
m(ACE) kaç derecedir? 

A) 8 B) 10 C) 18 D) 20 E) 25 


7 . 


[BC ve [AC] sırası 
ile B ve E 
noktalarında 
çembere teğettir. 

| BC |=10 cm 
1 AC [=18 cm 
[ AB |=16 cm 
olduğuna göre, 
|DB| kaç cm dir? 



A) 10 


B) 12 


C) 14 


D) 16 


ABCDEFG bir 

düzgün çokgenin 
ardışık köşeleri 
m(BGE) =60° 

olduğuna göre, 
bu çokgen kaç 
kenarlıdır? 


A) 13 


B) 12 


E) 18 



11. SINIF GEOMETRİ SORU BANKASI 


ı/i^ujı/ı nMzmıuın ınoiLr,m 


TfcST/5 


ABC üçgen 
BC çembere 
B noktasında teğettir. 
| BD j =8 cm 
[AD |=5 cm 
| DC | =4 cm 
olduğuna göre, 

[AB| kaç cm dir? 



A) 10 

t- 


B) 11 


C) 12 


D) 13 


E) 14 


10 . Çemberde 
m (ABD) =40° 
m(BDC)=60° 

olduğuna göre, 

m(DEC) 

kaç derecedir? 


A) 80 B) 90 C) 100 D) 110 E) 120 



11 . 



12 . 


O, B C 0 2 D 

0 1 ve 0 2 merkezli yarım çemberler E noktasında 
kesişiyor. [ O, B | = | BC | = j O z C | , |EC|=4cm 

olduğuna göre, [AD| kaç cm dir? 

A) 12^2 B) 14^2 C)16V2 D) 18^2 E) 20^2 


O çemberin merkezi 
A, C, D doğrusal 
|BCJ = |AC| 
m(OAB)=36° 

olduğuna göre, 

m(BCD) 

kaç derecedir? 


A) 27 


B) 36 



13 . 


14 . 



b/k 



rj 


Çemberler E ve F noktalarında kesişiyorlar. 
[AD]n[EF]={K}, 2|BK| =3|CK|, [AB|=12cm 

olduğuna göre, |CD| kaç cm dir? 


A) 4 


B) 5 


C) 6 


D) 7 


E) 8 



A ve B merkezli çemberler D ve E noktalarında 
kesişmektedir. Buna göre, m(DKE) kaç derecedir? 


A) 30 


B) 45 


C) 60 


D) 75 


E) 90 



15 . ABC üçgen 

[DE] çaplı yarım 
çember F noktasında 
üçgene teğet 
[DE]//[AC] 

[AB] _L [BC] 

[AB |=18 cm 
[ BC | =9 cm 
olduğuna göre, 
çemberin yarıçapı kaç cm dir? 

A) 2n/5 B) 2\[3 C) 2V2 D) Vö E) -J3 


16 . ABC eşkenar 
üçgeninin çevrel 
çemberi verilmiştir. 

| BC [=12 cm 

olduğuna göre, 
taralı bölgenin 
alanı kaç cm 2 dir? 



A)18rc-10x/3 B)18 îi- 12^ C) 16ıx-10 VâT 

D) 16n-1lV3 E)16rc-12V3 


1-A 2-D 3-D 4-C 5-B 6-C 7-B 8-E 9-C 10-A 11-C 12-E 13-E 14-C 15-A 16-E 
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1. PARABOL 

2. ELİPS 

3. HİPERBOL 

YAZILIYA HAZIRLIK TESTLERİ 
YAZILI DENEMELERİ 















ELİPS 


TEST/Î 



ELİPS 


TEST/1 






Analitik düzlemde, asal eksen uzunluğu 8 br olan ve 
P(-2V2,2) noktasından geçen merkezi! elipsin 
denklemi aşağıdakilerden hangisidir? 


5. Analitik düzlemde asal çemberinin denklemi 
x 2 +y 2 =8 yedek çemberinin denklemi x 2 +y 2 =6 olan 
elipsin denklemi aşağıdakilerden hangisidir? 


A) x 2 +8y 2 =18 

C) x 2 +2y 2 =16 


B) 8x 2 +y 2 =16 
D) 4x 2 +y 2 =8 


E) 2x 2 +y 2 =4 


x 2 v 2 
A) — + — = 1 
64 36 


x 2 v 2 
B) — + — = 1 
32 18 


x 2 v 2 
C) — + i- = 1 
' 16 9 


x 2 v 2 
d)— + y_. 
8 6 


x z v 2 
E) — + 4- = 1 
16 12 


2. Analitik düzlemde F(4,0) ve F'(-4,0) noktalarına 
uzaklıkları toplamı 12 br olan noktaların geometrik 
yer denklemi aşağıdakilerden hangisidir? 


x 2 v 2 
A) — + — = 1 
36 16 


x 2 v 2 

B)— + i- = 1 
36 20 


x 2 v 2 
C)— +i- = 1 
20 16 


2 2 
D) iL + y! 

16 9 


2 2 

E )^ + y-=ı 
20 16 


6. Analitik düzlemde, denklemi 3x 2 +4y 2 =12 olan 
elipsin doğrultman çemberlerinin denklemleri 
aşağıdakilerden hangisidir? 


A) (x-2) 2 +y 2 =16 
(x+2) 2 +y 2 =16 

C) (x-1) 2 +y 2 =16 
(x+1) 2 +y 2 =16 


B) x 2 +(y-2) 2 =16 
x 2 +(y+2) 2 =16 

D) x 2 +(y - 1) 2 =12 
x 2 +{y+i) 2 =i2 


E) (x- 1) 2 +y 2 =12 
(x+1) 2 +y a =12 


Analitik düzlemde, bir elips ile aynı merkezli, çapı 
elipsin asal eksen uzunluğu kadar olan çembere, 
elipsin asal çemberi denir. 

x 2 y 2 

Bu tanıma göre -— + ^-- = 1 elipsinin asal çemberi 
25 16 T 

aşağıdakilerden hangisidir? 


A) x 2 +y 2 =16 

C) x 2 +y 2 =25 


E) x 2 +y 2 =12 


B) x 2 +y 2 =9 
D) x 2 +y 2 =4 


x 2 v 2 

7. Analitik düzlemde denklemi — + — = 1 olan elip- 

9 3 

sin, parametrik denklemi aşağıdakilerden hangi- 


A) x = 3cos0 
y = >/3sin6 


3S0 B)x=9cos0 C)x=V3cos0 
sine y = 3sin0 y=3sin0 

D)x = 2n/3cos0 E)x=6sin0 
y = 6sin0 y = 3cos0 


2 2 

Analitik düzlemde, denklemi ^- + ^- = ı olan elip- 

4 3 

sin yedek çemberinin denklemi aşağıdakilerden 
hangisidir? 


8. Analitik düzlemde, 
x=2cos0 
y=3sin0 

olan elipsin denklemi aşağıdakilerden hangisidir? 


A) x 2 +y 2 =16 
C) x 2 +y 2 =6 


B) x 2 +y 2 =9 
D) x 2 +y 2 =4 


E) x 2 +y 2 =3 


2 2 
A .x y 
A) — + *—■. 

9 4 


X 2 V 2 

B)— + i- 
5 4 


X 2 V 2 

C )i_ + y_: 
9 5 


2 2 
D) — + — 
4 9 


2 2 
E) — + — 
2 3 
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HİPERBOL 

25 

9. Dış merkezliği — ve yedek eksen uzunluğu 14 br 
olan hiperbolün asal eksen uzunluğu kaç br dir? 

A) 48 B) 42 C) 40 D) 36 E) 28 


TEST/1 

1 3. Analitik düzlemde, asal ve yedek eksen uzunlukları 
sırasıyla 12 br ve 8 br olan hiperbolün odakları 
x ekseni üzerinde olduğuna göre, bu hiperbolün 
denklemi aşağıdakiierden hangisidir? 

y 2 v 2 X 2 V 2 

A) - r. = 1 B) — — i- = 1 

" 16 36 36 16 


' 144 64 


X 

-r.=ı 

36 

16 

.,2 

,,2 

X 

- — = 1 

64 

36 


E)^~£ = 1 
' 36 64 


1 0. Analitik düzlemde, aşağıda denklemi verilen hiper- 
bollerden hangisinin odakları F(0,13) ve F'(0,-13) 
tür? 


2 2 

A)İL_X_ = i 
25 144 

2 2 

C)£-5— i 

1 25 144 


2 2 

B )^ — y-=ı 

1 144 25 

2 2 

D) — — — = 1 
1 169 25 


2 2 

E) _y — — = i 

' 144 169 


Analitik düzlemde, asal ve yedek eksen uzunlukları 
sırasıyla 12 br ve 8 br olan hiperbolün odakları 
y ekseni üzerinde olduğuna göre, bu hiperbolün 
denklemi aşağıdakiierden hangisidir? 


144 64 


16 36 

2 2 

d) y — ü-=i 

' 36 16 


1 1 . Analitik düzlemde, aşağıda denklemi verilen hiper- 
bollerden hangisinin yedek eksen uzunluğu 4 br 
dir? 


v 2 x 2 
A) - — — = 1 
4 2 

C) x 2 =1 
1 4 


xi _/ =1 


2 2 

B)^-^ = 1 
4 2 

2 2 

D ) y — =1 
16 2 


15. Analitik düzlemde, asal eksen uzunluğu 30 br, 
yedek eksen uzunluğu 16 br olan merkez» hiperbol 
için aşağıda verilenlerden hangileri daima doğ- 
rudur? 

I. Odaklan x ekseni üzerinde ise denklemi 

x 2 v 2 

- — y_ = 1 dir. 

225 64 

II. Odakları y ekseni üzerinde ise denklemi 

£-j£--1 dir. 

64 225 

III. Odak noktaları arasındaki uzaklık 34 br dir. 

IV. Odak noktaları F(17,0) ve F(— 1 7,0) dir. 

A) I, II B) I, İli C) II, IV 

D) I, II, III E) i, II, IV 


2 2 

1 2 . Analitik düzlemde denklemi ^ _ ^ = 1 olan hiper- 
bolün odak noktaları aşağıdakiierden hangisidir? 


A) F(2>/7,0) ve F'(-2vT,0) 

B) F(0,6) ve F'(0, -6) 

C) F(0,10) ve F '(0,-10) 

D) F(1 0,0) ve F'(-10,0) 

E) F(8,0) ve F'(— 8,0) 


1 6. Analitik düzlemde, denklemi 

9x 2 - 16y 2 =144 olan hiperbol için 

I. Asal eksen uzunluğu 8 br dir. 

II. Yedek eksen uzunluğu 6 br dir. 

III. Odaklar arası uzaklığı 10 br dir. 

5 

IV. Dış merkezliği — dür. 

4 

Yukarıdaki ifadelerden hangisi ve hangileri doğ- 
rudur? 

A) 1 ve II B) I ve III C) I, II ve IV 

D) I, II ve III E) I, II, III ve IV 


| 1-A 2-B 3-E 4-A 5-E 6-D 7-E 8-C 9-A 10-C 11-C 12-D 13-B 14-D 15-D 16-E 
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i 

>y 

. ) 

>B(0,3) / 

F(-5,0)/A' 

A 1 * >x 

AİF(5,0) 

/ 

B'(0,-3) ' 


Analitik düzlemde, yukarıdaki şekilde odakları 
köşeleri ve yedek ekseni gösterilen hiperbol için 
aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır ? 

A) Odaklar arası uzaklığı 10 br dir. 

B) Asal eksen uzunluğu 8 br dir. 

C) Yedek eksen uzunluğu 6 br dir. 

D) Köşe koordinatlarından biri A(-4,0) dır. 

E) Asal ekseni y eksenidir. 

Analitik düzlemde, odakları x ekseni üzerinde bulu- 
nan, P(3,0) noktasından geçen ve dış merkezliği 

4 

e = — olan hiperbolün denklemi aşağıdakilerden 
hangisidir? 



- X V 

Analitik düzlemde, — -^ = 1 0,an hiperbolün 
grafiği aşağıdakilerden hangisidir? 


A) 

İV 

4 

B) 

\ 

3 ( 

~ 3 


-4 

v x 

/ 

\ 

-4 

/ 

-3 \ 

C) 

t- 

D) 





-3 

3 

-4 

ı >x 
4 

—i 


—4 





4 

( 



7 

i 



/ 

\ 

-4 



Konu Kavrama Serisi 


202 


11. SINIF GEOMETRİ SORU BANKASI 


HİPERBOL 


TEST/ 2 





1LU1 / <J> i 


Analitik düzlemde, denklemi -^--y 2 =l olan hiper- 
bolün, asal çemberinin denklemi aşağıdakilerden 
hangisidir? 

A) x 2 +y 2 =5 B) x 2 +y 2 =4 C) x 2 +y 2 =3 

D) x z +y z =2 E) x 2 +y 2 =1 


Analitik düzlemde, denklemi 


= 1 olan hiper- 


bolün, yedek çemberinin denklemi aşağıdakilerden 
hangisidir? 


2 2 

5. Analitik düzlemde, denklemi = 1 olan hiper- 

3 b 

b b 

bolun asimptot denklemleri y = — x ve y = --x dir. 

a a 

x 2 y 2 

Bu bilgiye göre — - — = 1 hiperbolünün asimptot 
1 4 28 

denklemleri aşağıdakilerden hangisidir? 


B) y = 3x 


A) y = 2x B) y = 3x C) y = VIx 

y = -2x y = -3x y=-V2x 

D) x = %/2y E)x=2y 

x = -%/2y x = -2y 


A) x z +y 2 =16 B)x 2 +y z =12 C) x 2 +y 2 =8 

D) x 2 +y 2 =4 E) x 2 +y z =2 


o. Analitik düzlemde, denklemi X_ = ı 0 | a n hi- 

4 3 

perbol için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır ? 


Analitik düzlemde, denklemi — -^- = 1 olan hi- 

9 27 

perbolün, doğrultman çemberlerinin denklemi aşa- 
ğıdakilerden hangisidir? 

A) (x - 5) z +y z =36 B) x z + (y - 6) 2 =36 

(x+5) z +y z =27 x 2 +(y +6) 2 =36 

C) (x - 6) z +y z =36 D) x z + (y - 5) 2 =27 

(x+6) z +y 2 =36 x 2 +(y +5) 2 =36 


E) (x - 6) z +y 2 =32 
(x+6) z +y 2 =32 


x 2 y 2 

Analitik düzlemde, denklemi — ~^- = ı 0 ları hiper- 

a b o 

Sı 

bolun doğrultman doğrularının denklemleri x = + — 


A) Asal çemberinin denklemi x 2 +y 2 =4 dür. 

B) Yedek çemberinin denklemi x 2 +y 2 =3 dür. 

C) Doğrultman çemberlerinin denklemleri 

(x- V7) 2 +y 2 =12 ve (x +V7) 2 +y 2 =12 dir. 

D) Doğrultman doğrularının denklemleri x = ~7= ve 

x = — = dır. 

47 

E) Asimptot denklemleri y = -~-x ve y=^-x dir. 


7. Analitik düzlemde, y=3x - n doğrusu x 2 - 5y z =5 hi- 
perbolünü kesmediğine göre, n aşağıdaki değerler- 
den hangisini alamaz ? 


x 2 v 

Bu bilgiye göre -î— hiperbolünün doğrultman 

12 16 

doğrularının denklemleri aşağıdakilerden hangi- 
sidir? 


A) x = +- 


D)x = +- 


B) x =+-J 


C) x = +- 


E) x = +- 


8. Analitik düzlemde, 4x 2 - 3y 2 =4 hiperbolünün üze- 
rindeki P(2,2) noktasından çizilen teğet denklemi 
aşağıdakilerden hangisidir? 

A) 4x+3y+2=0 B) 4x-3y-2=0 C) 4x-3y-4=0 
D) 2x+3y-2=0 E) -2x+3y+4=0 
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mrorvDöı- 


X T U 


2 2 
X £ y £ 

9. Analitik düzlemde, y=2x+n doğrusu — = 1 

11 8 

hiperbolüne teğet olduğuna göre, n aşağıdaki 
değerlerden hangisi olabilir? 


10. Analitik düzlemde, denklemi y 2 =1 olan hiperbol 

için, 3 

I. Asal çember denklemi x 2 +y 2 =3 

II. Yedek çember denklemi x 2 +y 2 =1 

III. Doğrultman çemberlerinden birinin denklemi 
(x+2) 2 +y 2 =12 

3 3 

IV. Doğrultman denklemleri x = — vex = ~— dir. 

Yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur? 

A) I ve II B) I ve III C) II ve III 

D) I, II ve III E) I, II, III ve IV 


1 1 . Analitik düzlemde, denklemi 7x 2 - 2y z =5 olan hiper- 
bole üzerindeki P(-2,3) noktasından çizilen norma- 
lin denklemi aşağıdakilerden hangisidir? 

A) 7x - 3y+27=0 B) 3x - 7y+27=0 

C) 6x+14y - 27=0 D) 14x+6y+5=0 

E) 14x - 3y - 5=0 


13. Analitik düzlemde, denklemi — 2 ~Z 2 = ' İ °Ian mer- 

a b 

kezil hiperbolün parametrik denklemleri x=asec0 ve 
y=b.tan0 dir. 


Bu bilgiye göre 


= 1 merkezil hiperbolünün 


parametrik denklemleri aşağıdakilerden hangisidir? 

A)x = 3sec0 B)x = y , 3sec0 C)x=3sec0 
y = 2tan0 y = V2tan0 y = 4tan0 

D)x = 3tan0 E)x=9sec0 

y = 2sec0 y = 2tan0 


14. Analitik düzlemde, n>0 olmak üzere y=x+n 
doğrusu x 2 - 4y 2 =16 hiperbolünü iki farklı noktada 
kestiğine göre, n nin alabileceği en küçük tamsayı 
değeri kaçtır? 


15. Analitik düzlemde, F ve F' odak noktaları olmak üzere, 
F ve F 1 noktalarına uzaklıkları farkı sabit bir 2a olan nok- 
taların geometrik yeri hiperboldür. 

Bu bilgiye F(8,0) ve F'(-8,0) noktalarına uzaklıkları 
farkı 12 birim olan noktaların geometrik yeri aşağı- 
dakiierden hangisidir? 


a)£~£-i 

36 28 

B) — 
36 

2 2 

C) iL_y- = ı 

64 36 

D) £- 
64 


2 2 

E) — — — = 1 

' 28 36 


1 2. Analitik düzlemde, asimptotlarından biri y=x ve bir 
köşesi A(6,0) olan merkezil hiperbolün denklemi 
aşağıdakilerden hangisidir? 


A) y 2 - x 2 =64 
C)x 2 -y z =9 


B) x 2 - y 2 =36 
D) y 2 -x 2 =16 


E) x 2 - y z =25 


16. Analitik düzlemde, odaklardan birinden geçen ve asal 

eksene dik olan kirişin uzunluğuna hiperbolün para- 

2 2 

X V . 

metresi denir. Buna göre, _-i- = ı hiperbolünün 
, a * b 

, . 2b 2 .. 

parametresi dır. 

a 

Bu bilgiye göre 3x 2 - 4y 2 =12 hiperbolünün para- 
metresi aşağıdakilerden hangisidir? 


1-D 2-E 3-C 4-A 5-C 6-C 7-E 8-B 9-A 10-E 11-B 12-B 13-A 14-B 15-A 16-D 
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YAZILIYA HAZIKLIK İtbiLtKI 


1LJ1 / ± 


YT 

9 . Analitik düzlemde, denklemi — — — = 1 olan hiperbol 

12 4 

için 

I. Asal eksen uzunluğu 4^/3 br dir. 

II. Yedek eksen uzunluğu 4 br dir. 

III. Odaklar arası uzaklığı 8 br dir. 

IV. Dış merkezliği —4% dür. 

3 

V. Odak noktaları F(4,0) ve P(-4,0) dır. 

Yukarıdaki ifadelerden kaç tanesi doğrudur? 


1 3. Analitik düzlemde, denklemi 


olan hiperbolün doğrultman çemberlerinin denkle- 
mi aşağıdakiierden hangisidir? 


A) x 2 +(y-a) 2 =4b 2 
x 2 +(y+a) 2 =4y 2 

C) (x-a) 2 +y 2 =4b 2 
(x+a) 2 +y 2 =4a 2 


B) (x-a) 2 +y 2 =4a 2 
(x+a)+y 2 =4a 2 

D) x 2 +(y-a) 2 =4a 2 
x 2 +(4+a) 2 =4a 2 


E) x 2 +y 2 =4a 2 
x 2 +y 2 =4y 2 


10. Analitik düzlemde denklemi 7 — = 1 olan nı- 

25 144 

perbolün doğrultman doğrulardan biri aşağıdakiler- 
den hangisidir? 


1 4. Analitik düzlemde, y=mx+7 doğrusu 4x 2 +9y 2 -36=0 
elipsine teğet olduğuna göre, m aşağıdakiierden 
hangisi olabilir? 


. . 13 

A)x = — 
' 25 


B) x = 

' 13 


C) y = — 
' y 13 


D) y = 

,y 13 


... 12 
E)y= Î3 


A) 2y[2 B) -J7 C)J6 D) -fE 


15 . Analitik düzlemde, odağı F(1,0) ve doğrultmanı 
x+ 1=0 olan merkezil parabolün denklemi aşağı- 
dakilerden hangisidir? 


1 1 . Analitik düzlemde 2x - y=0 doğrusunun y 2 =4x pa- 
rabolünü kestiği nokta veya noktalardan birinin 
koordinatları aşağıdakiierden hangisidir? 


A) y 2 =4x 


B) x 2 =4y 


C) x 2 =2y 


D) y 2 =2x 


E) y 2 =8x 


A) (-1,4) B) (1,0) C) (0,1) D) (1,2) E) (-1,2) 


1 6. Analitik düzlemde genel denklemi 
x 2 + 4y 2 - 4xy-x + 2y = 0 

olan konik aşağıdakiierden hangisidir? 


12. Analitik düzlemde x=1 doğrusuna ve F(-1,0) nok- 
tasına eşit uzaklıktaki noktaların geometrik yeri 
aşağıdakiierden hangisidir? 

A) y2=-4x B) x 2 =4y C) x 2 =-2y 

D) y 2 =x E) y 2 =2x 


A) Çakışık iki doğru 

B) Paralel iki doğru 

C) Parabol 

D) Kesişen iki doğru 

E) Hiperbol 


| 1-D 2-E 3-C 4-B 5-B 6 -A 7-B 8-A 9-E 10-C H-D 12 ' A 13 ' B 14 ~° ■ 1 — 
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9 . Analitik düzlemde, parametrik denklemi 
x=3 sec0 
y=2 tane 

olan hiperbolün denklemi aşağıdakilerden hangi- 
sidir? 


1 3. Analitik düzlemde, aşağıda denklemi verilen hiper- 
bollerden hangisinin asal ekseni x ekseni olup, asal 
eksen uzunluğu 6 br dir? 


2 2 

A)2L_y_ = ı 

4 16 


2 2 

B) - — — = 1 
9 13 


2 2 

C) ^-y-=ı 

9 4 


2 2 
D)— 

4 13 


2 2 

E) iL_y _ =1 

3 2 


10. Analitik düzlemde, denklemi 

^ + yl=ı 

5 4 

olan elips için 

I. Asal çemberinin denklemi x 2 +y 2 =5 

II. Yedek çemberinin denklemi x 2 +y 2 =4 

III. Doğrultman çemberlerinden birisinin denklemi 
(x+1) 2 +y 2 =16 

IV. Parametrik denklemi x = V5cos0 , y=2sin0 dir. 


v 2 x 2 
D) - — —~ 

18 6 


x 2 v 2 
E) - — 4- = l 

' 18 9 


14 . Analitik düzlemde, 

2 2 

xI_yL-ı 

36 25 

hiperbolünün asimptot denklemlerinden birinin 
denklemi aşağıdakilerden hangisidir? 


A)y = -x 

O 


B)y = -^x 


C)y = yx 


D ) y = - jx 

4 


E)y = |x 

O 


Yukarıda verilen ifadelerden hangileri doğrudur? 


A) 1,11 B) II, IV C) 1,11,111 D) 1,11, IV E) 1,11, III, IV 


11 . Analitik düzlemde, 
x 2 =24y 

parabolünün doğrultman doğrusunun denklemi 
aşağıdakilerden hangisidir? 


15 . Analitik düzlemde, denklemi 
2x 2 -9y 2 =14 

olan hiperbole üzerindeki P(5,2) noktasından 
çizilen teğetin denklemi aşağıdakilerden hangi- 
sidir? 


A) 5x+9y-14=0 
C) 9x+5y-7=0 


B) 2x-9y+14=0 
D) 5x - 9y - 7=0 


E) 2x-3y+14=0 


A) x=-12 B)y=12 C) x=-8 

D) x=-6 E) y=-6 


12. Analitik düzlemde, doğrultman doğrusu 


olan merkezil parabolün denklemi aşağıdakilerden 
hangisidir? 


A) x 2 =-8y B)x 2 =-16y C)y 2 =-16x 

D) x 2 =16y E) y 2 =8x 


16 . Dik koordinat düzleminde 
y 2 +4x 2 - 4xy=0 

denklemi ile verilen konik aşağıdakilerden hangi- 
sidir? 


A) Parabol B) Hiperbol 

C) Kesişen iki doğru D) Çakışık iki doğru 

E) Paralel iki doğru 


1-C 2-B 3-E 4-A 5-B 6-D 7-E 8-E 9-C 10-D 11-E 12-D 13-A 14-B 15-D 16-D 


Konu Kavrama Serisi 


11. SINIF GEOMETRİ SORU BANKASI 



YAZILIYA HAZIRLIK TESTLERİ 


TEST/ 3 



YAZILIYA HAZIRLIK TESTLERİ 


TEST/ 3 





Analitik düzlemde, denklemi y 2 - 2x 2 - 4=0 olan 
hiperbolün odakları, köşeleri ve yedek eksenini 
belirterek grafiğini çiziniz. 


Analitik düzlemde, 


x 2 


elipsinin doğrultmanlarından biri x = 
olduğuna göre, b kaçtır? 


Analitik düzlemde, denklemi 9x 2 +4y 2 =36 merkezîl 
elipsin köşeleri ve odak noktalarını belirterek 
grafiğini çiziniz. 


7. Analitik düzlemde, dış merkezliği ?L- asal eksen 
uzunluğu 8 br ve asal ekseni x ekseni olan merkezil 
hiperbolün denklemini yazınız. 


Analitik düzlemde, denklemi x 2 =4y olan parabolün 
üzerindeki P(-2,k) noktasından çizilen normalinin 
denklemini yazınız. 


Analitik düzlemde, x 2 +2y 2 =2 elipsinin odaklarından 
birinden geçen en kısa kirişinin uzunluğu kaç bi- 
rimdir? 


4. Analitik düzlemde, 


(x,y) : x = 4t 2 ,y = ,t e R 


kümesinin belirttiği geometrik yer denklemini 
yazınız. 


Analitik düzlemde, denklemi y 2 =3x olan parabolün 
üzerindeki P(3,-3) noktasından çizilen teğet den- 
klemini yazınız. 


Analitik düzlemde, denklemi 


Analitik düzlemde, denklemi 3x 2 - 4y 2 =12 olan hi- 
perbolün odakları, köşeleri ve yedek ekseni 
belirterek grafiğini çiziniz. 


olan hiperbolün asal eksen uzunluğu ve odak nok- 
taları arasındaki uzaklık kaç birimdir? 
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YÂZILİ DENEMELERİ CEVÂPLARI 



YAZILI DENEMELERİ 
1. ÜNİTE: 

DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 
1. BÖLÜM 

YAZILI /I YAZILI/ 2 

[T 68 6. 273 1. 734 6. 472 

9 




B 

i 6 

S 

375 

B 

741 

E 

972 

B 

2719 


136 


YAZILI DENEMELERİ 

1. ÜNİTE: 

DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 

2. BÖLÜM 

YAZILI / 1 YAZILI / 2 


B 

40 

E 

27ÎÜ 

B 

4 

E 

2713 

B 

8 

E 

672 

B 

3710 

E 

2>/6 

B 

675 

I 

765 


YAZILI / 3 
27 6. 729 


B 

118 

E 

275 

B 

8 

E 

10 

B 

138 

E 

110 

B 

72Î 

i 

22 


YAZILI DENEMELERİ 
2.ÜNİTE: 
ÇEMBER 


YAZILI / 1 


YAZILI / 2 



B 

44 

E 

23 

B 

120 

E 

4n 

B 

65 

E 

277 

4. 

140 

E 

36n 

I 

16 

i 

9 


YAZILI DENEMELERİ 
3.ÜNİTE: 
KONİKLER 


YAZILI / 1 



B 

275 

E 

875 

B 

8 

E 

7 

B 

2 

E 

2737 

B 

573 

E 

15 


60 

E 

17 

2 

98 

E 

1072 

40 

E 

5 

90 

E 

21ti 

8 

g 

2 

3 



' B(73,C 

') 

( 

2 

F(T7;oî X 

B'(-7o 

V°) 
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